Martens Arzysztof 
Szkoła wistu., Wyd, 1, rzut 
Warszawa 1988 


va wydawnictw 
w.Zz.Graf. Z-2 579 - 


Karta katalogc 
566/DW/On 


Pu-B-143 
Zam. nr 


443802 


tych i ciągłych. 
- Karton 3 Kl. 180 g, = VI.76. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnie 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


8 iednodni Leiro r7 trc 
j GS WK Z OK8~ 


rz 
IČ 


zwartych i ciągłych. 
WZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


| 2O 381354 


Cichoń Czesław 


'Nieliniowa analiza stateczności konstruk- 
cji prętowych w ujęciu Mes / Czesław Cichoń 
Kraków : PK, 1985, — 176 Se : TYySe; wykre 


24 cm 

(Monografia / Politechnika Krakowska ime 
Tadeusza Kościuszki, ISSN 0860-097X ; 38) 
Bibliogre =- Reze, sume l 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


artych i ciągłych. 
WZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


| | EG 383611 


Cichoń Elżbieta /współaut 


zob, 
Podstawy 
Podstawy dydaktyki medycznej. 
Warszawa 1986 s 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


wartych i ciągłych. 
WZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 (46 000 


ra Cichoń Jacek 
Pawlikowski Janusz 


PA 


On ideals of subsets of the plane and on 

Cohen reals. o 

Wrocław 1985 Mathemat.,Inst, UW 8 
8.22, n1ib; 


Mathematical Institute University of Wrocław, 
Preprint no 19. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


artych i ciągłych. 
WZGraif. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


Cichoń ń Ja 


- > 
r7 
AYO tow ars 


W ODB 


some properties of filters 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


artych i ciągłych. 
wźZGraf. Z-d 2, zam. 643,82, n. 2 010 000 


1825322 


Korespondencyjny kurs bezpieczeństwa 


higieny pracy dla kierowców 
Dai i t J 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


wartych i ciągłych. l 
wZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 0£0 000 


-a 


Cichoń Mari ian jaspózeut,/ 5. 
BADANIE i ocena jakości artykułów” EEN 
Aut. Marian Cichoń i in. Red. Józef Iwiński. 


Wwa 1974 Państ. Wydaw. Ekon. 80 s. 638, tabl. 1, 
il. tab. wykr. bibliogr. 
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1. Jakość produkcji — kontrola — metody 


Biblioteka Narodowa a 
Instytut Bibliogr. 9724/74 á 658.56:62 


skókócw 


Cichoń Marian /współaut., 


zob. 


Towaroznawstwo 
Towaroznawstwo. 
Warszawa 1986 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


zwartych i ciągłych. + 
wźGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


„| 5144087 


zob. 
Towarocnw stwo 
Towaroznawstwo artykul przemySłonych . 


Warszawa 138 


CWD B-143 (dawny R-15c). Karta 3 
Zam. 1350-DW-On. ZGGdy-3218. 17.9 


gowa wydawnictw zwartych i ciągłych. 
790.000. 


Cichoń Marian /współaut,/ t { 8 Ą J 1 


Towaroznawsbwo artykułów przemysłowych» 
Warszawa 1971 


CWD B 144 (dawny B 15 c) Karta kati 


wydawnictw zwartych i ciągłych. 
Zam, l4i3/0W/ON — Wrak 965 =- 1.750.000 


yton 5 kl, 180 g, - X.71 


"Cichoń arian 


Studium metrologii starzenia wyrobów papier- 
niczych w aspekcie towaroznawczym, 


Kraków 1978 Powiel.Dryk.Uniw.Jagielloń- 
skiego 8 5s.168,tab.,wykr,, 
bibliogr.,rez.,sum, 

Akademia Ekonomiczna w Krakowie,Zeszyty Nau- 

kowe.Seria Specjalna: lionografie.Nr 43, 


wartych i ciągłych. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydaw! 
24/18, 1730 000 74 X 120 


zam. 319/DW/On WzZGraf. Z-d 2, zai? 


pg 28/0394. 
Cichoń Marian 


Studium metrologii starzenia wyrobów papier= 

niczych w aspekcie towaroznawczyme 

Kraków 1978 AE 8° 
8.168,tab.,rys.,wykre; 
bibliogre,rez, ,Sume 


Akademia Ekonomiczna w sm scio  eryiy 
Naukowe.Seria $pe 'na:Monografie.Nr.243, 


„wartych i ciągłych. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydav 151] 
Z.Gr 19 - 3.620.000 - Karton 3 kl. 180 g, = VI.768. 


Zam. nr 566/DW/On w.Z.Graf; Z 


D 


zm 


Cichoń 


Wybrane metody badania wyrobów z papieru 

i z drewna,Materiały pomocnicze do ówiczgń. 

Kraków 1982 Druk.Uniw.Jagielloński 8 
8.,52,11.,tab, 

Akademia Fkonomiczna w Krakowie, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict 
Pu-B-143 zam. nr 133/DW/ON; | 


wartych i ciągłych. 
WZGraf. Z-d 2, zam 294/82, n. 1 930 000 


sg 308034 


Cichoń Marian 


Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa drzew- 
nego i papierniczego. Materiały pomocnicze 
do wykładów i Ćwiczeń oraz seminepiów. 
Kraków 1980 Akad, Ekone 8 

8.42,i1,,tab.,bibliogr» 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 


tw zwartych i ciągłych. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydaw! Es 
579 - 3.620.000 - Karton 3 Kl. 180 g, - V'.76 


Zam. nr 566/6DW/On W.Z.Graf. Z 


ld Cichoń Marian 
Duda Ignacy 


Towaroznawstwo przemysłowe, 


Kraków 1980 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict 


Zam. nr 566/DW/On 


Akademia Ekonomiczna 8° 
8+.236,11s, tab. 


«wartych i ciagłych. 


wW.Z.Graf. Z-2 5 - 3.620.000 - Karton 3 Kl. 180 8. - V"7R. 


_Joalnoś marian EO | 405200 
Ligińska-Kuśnierz Małgorzata 


Technika i technologia przechowywania arty- 
kułów spożywczych / Marian Cichoń, Małgorzata 
Lisińska-Kuśnierz 

Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988, — 150 
8, : Ale, wykr. ; 24 cm 

Skrypt przeznaczony jest dla studentów III 
maa. Eiualów dziennych kierunku towaroznaw- 
stwa 

Bibliogre 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnie 


zwartych i ciągłych. 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


WzZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


Cichoń Marian, = 
Włodarczyk Wiesława 


adanie tworzyw opakowaniowych i opakowań. 
wiczenia z towaroznawstwa opakowarń,Red,lie- 
czysław lMysona, 
Kraków 1974 Nowohucka Druk,Przem,Teren, 
80 s.251,i1.,tab, 


Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 


PU-B 143 Karta katalogowa wydawnitć 


Zartych i ciągłych. 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


PU B 143 Karta katalogowa wydavw 
Zam. 513/Dw/On — Wrak 423 - 2.71 


ietw zwartych i ciągłych, 
00 - Karton 5 Kl. 180 g,- V.72. 


Włąqdarczyk Wiesława 
Towaroznawstwo opakowań,lWyd.2. 


Kraków 1984 Akad.Fkon.8” s.250,i1., 
tab.,bibliogr. 


Akademia Fkonomiuzna w Krakowie. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wvdaw 
Pu-B-143 zam. 871-DW-ON-82 DZG zam 


wartych i ciągłych. 
V1-3-202 3.090.000 karton 


za Cichoń Marian 
Włodarczyk Wiesława 


Towaroznawstwo opakowań.  "yd,2, 


O 


Kraków 1984 Akad. Ekonom e 8 
s.250,rys.,bibliogr., 


Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawni; zwartych i ciągłych. 


Druk. UMCS, z. 49/83, n. 20 000 


385656 


ichoń Tadeusz /współaute/ 


ZObe 
Gospodarka 
Gospodarka materiałowa w -ahóGórt winka: 
przemysłowym. 


Warszawa 1986 


artych i ciągłych. 
WzZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 035 000 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 
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Cichoń Tadeusz i C 13876 


Ewidencja obrotu materiałowego w przedsię— 
biorstwie przemys Łłowyme 
W-wa 1965 s, 2 nlb., 82 


ZObe 
Obrót 
Obrót materiałowy y„orzedsiębiorstwie 
W-wa 1965. 


Cz 1 
CWD - B-Bc arta Katal. do Kartot. z je linią, z. 1564/2W/P—2663—ŁD A—14.7.65—585.000 


043567 


Cichoń _ladeusz 


Ewidencja obrotu materiałowego w przedsię- 
biorstwie przemysłowym. 


Warszawa 1965 Powielar.PTE 4°s.2nlb,82, 
rys,tab. 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.Dyrekcja Szkó 
lenia Ekonomicznego w Warszawie. Dwuletnie 
Zaoczne Studium Planowania, Organizacji Zaopa 
trzenia i Gospodarka Materiałowej dla 
Pracowników MON. R.szk.1964-06. 


~ = 820 - 20. 4.64 - 540000 - A1kart.5 kl. b 180 g 
4 linią. 


GWD — B-i5e zam. 882 ZW/P 
Karta Katalogowa de Kartoteki z je 


Cichoń Tadeusz È Q 


Ewidencja obrotu materiałowego w przedđsię- 
biorstwie przemysłowym. 


Warszawa 1969 Powiel.PIE 40s.n1lb.2,81, 
ilustre, tab. 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne „Dyrekcja 

Szkolenia Bkonomicznego w Warszawie „Studium 

Ekonomiki i Organizacji Zbytu,Zaopatrzenia 

i Gospodarki Materiałowej. 

R.szk.1966/68 


CWD B-143 (dawny B-15c). Karta ! 
Zam. 1350-D0W-On. ZGGdy-3218. 17.9.6% 


"wa wydawnictw zwartych i ciągłych. 


CICHOŃ TADEUSZ 


Ewidencja w gospodarce materiałowej przedsię- 
biorstwa przemysłowego. 


Warszawa 1969 Państw. Wydawn. Ekonomiczne 80 
s. 249, tabl. 1, ilustr., tab., bibliogr. 


1. Gospodarka materiałowa — przemysł — rachunkowość 
2. Przedsiębiorstwo przemysłowe — zaopatrzenie — rachun- 
kowość 


Biblioteka Narodowa 
Instytut Bibliograf. 7356/69 658.56:62:657 


| B 84939 


CICHOŃ TADEUSZ 
Obrót materiałowy w przedsiębiorstwie przemy- 
słowym. 


Warszawa 1961 Państw. Wydawn. Ekonom. 8° s. 145, 
tab. 4 i w tekście, rys. 


Zawiera bibliografię. 


1. Gospodarka materiałowa — przemysł 
2. Przedsiębiorstwo przemysłtągąg, zaopatrzenie 


658,56 
Biblioteka Narodowa 
Instytut Bibliograf. ;7211/61 


e "z" NS Ti iai E PRE a =. źe” y e 


CICHOŃ TADEUSZ 


Zarządzanie gospodarką materiałową w branży 
przemysłu. 


Wwa 1973 Państ. Wydaw. Ekon. 160 s. 183, tabl. 2, 
tab. 


196488 E 


SA 


Biblioteka Gospodarki Materiałowej 


1. Gospodarka materiałowa — przemysł 
2. Przedsiębiorstwo przemysłowe — zaopatrzenie 


Biblioteka Narodowa 


Instytut Bibliograf. 3209/73 658.56:62 


Budowa szklarni, 
Skrypt do Ćwiczeń z przedmiotu Inżynieria 


ogrodnicza, 


Kraków 1977 AR 8” s.181,i1.,mapy,tab, 


Akadenia Rolnicza w Krakowie,Skrypty dla 
Szkół Wyższych, 


tych i ciagłych. 


Pu-B-143 Karta katarogowa wydawnicet 
ton 3 kl. 180 g, - XI.5. 


Zam. 1597/DW/On Wrak 1206 - 1.940.000 - » 


zj Ę | 311722 
Cichoń Teresa | 


Badowa szzelarni,Skrypt do ćwiczeń z przed= 
miotu "Inżynieria ogrodnicza", 
Kraków 1977 Akad.Rolnicza 8 

Se 181 pile mapy ,tab, NJE ro 
Akademia Rolnicza w Źrakowie.Śkrypty dla 
Szkół Wyższych. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wieza porych i ciągł ych 
Zam. mr 1093/DWIO ZG. - zam. 456/79 - 1.800.000 - 7456120 


EG 301044 


Cichoń Teresa 


Budowa szklarni. Skrypt do ćwiczeń z przedmio- 
tu Inżynieria ogrodnicza. Wyd.2, 


Kraków 1979 AR 89 s. 181,i1.,mapy, tab, 


Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja w Krakowie, 
Skryptydla Szkół Wyższych, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw : 
Zam. nr 5666DW/On Ww.Z.Gra:. Z-2 579 


artych i ciagłych. 
3.620.000 - Karton 3 Kl. 180 g, - V" 76. 


2 


Cichoń Zbigniew 


Mierniki produkcji,wydajności parku maszy— 
nowego i wydajności pracy żywej w przeę- 
dzalniach i tkalniach przemysłu bawełniar- 
skiego. 
Warszawa 1966 Powiel.TE1iOP 40 s.89, 
6 nipe + tab. ,Wykre „bibl es 
SUMe;TrE8,;ZBIgesTreZe 
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, 
Prace.2esz.63., 


CWD B-143 (dawny B-15c). Karta ka 


Pwa wydawnictw zwartych i ciągłych. 


Cichoń Zbigniew, Gasiński Jan; 
Kaczkowska..Wacława..........1....e::..u.0.. mosina. A i 


44354 


w .przedsiębiorstwie przemysłu. b: 


rz or UA o OP A PPP 


4 (7 ny O U 
Se R oT- IŁ... 


r TIES TCZEWIE: V} „tabl.14 .i.w tekście t orrel 


riały 


Maszyn. 
CWD B-15b Karta katal. (z liniat.) z. nr 2 


E EAIN A Ne ENEN 


WIP — WDA 2002 16.9.63 3.395.020 


(| 
— Cichoń Zbigniew 
Luciński Wiktor” E ol 2260326 1 


Ocena stanu analiz kompleksowych w przemyśle, 


Warszawa 1964 /Powiel. IEiOP/ 40s.37,tabl 
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu. 
Studia i Materiały 2.1856 


PU-B 143 Karta katalogowa wydaw 


artych i ciągłych 
Zam. 250/DW/On — Wrak 293 - 1.650. 000 


<arton 3 kl. 180 g, - III.74. 


A Cichoń ŻWikisć 188) 1 
Luciński Wiktor 


Ustalanie zdolności produkcyjnej i analiza 
jej wykorzystania w przędzalniach i tkalniac 
przemysłu bawełniarskiego./zagadnienia 
wybrane/, y H 

Inst,Ekonom,i Org.Przem, 
1966 48 8.55,tab.skł.3,tab, „bi: 

bliogr. i 

Instytut Ekonomiki-i Organizacji Przemysłu. 
Studia i Materiały» Nr.196. 


Warszawa 


/Maszynopis powiel.| 
PU B 143 Karta katalogowa wyd 


a w zwartych i ciągłych. 
Zam. 513/Dw/On — Wrak 423 - 2.7100 7 180 s 


- Karton 5 Kl. 180 g, - V.72, 


1 S BAPA s 4 A- 
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa wyrobów 


cukierniczych i napojów bezalkoholowych, 


Wa 


szawa 1984 PTE 4% dy? mib,,II; 
> 55,tab,,bibliogr, 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ,Stowarzysze- 


nie Wyższej Użytecz zności,Dyrek kcja Szkolenia 
Ekonomicznego w Warszawie, 


zwartych i ciągłych. 
1-3-202 3.090.000 karton 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnic 
Pu-B-143 zam, 871-DW-ON-82 DZG za 


| EO, 309598 
— Cichoń Zofia, 
Mjikułowska Helena 


Wybrane metody badania produktów spożywczych 
Kraków 1980 Akad, Ekon, 8 

Se 176,il., tabe, 

bibliogr. 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wyda 
Zam. nr 566/DW/On w. af 


w zwartych i ciągłych 


wr yen. 
Z p79 - 3.620.000 - Karton 3 Kl. 180 g, - VI.76. 


Z.Graf. Z- 


| EQ 314201 
— Cichoń Zofia 
Mikułowska Helena 


Wybrane metody badania produktów spożywczych, 

Kraków 1980 AE 8 s.176, 
il.,tab.,bibliogr. 

Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict 


wartych i ciągłyc! 
Zam. nr 566/DW/On W.Z.Graf. Z-2 57 


1. 
- 3.620.000 - Karton 3 Kl. 180 g. - VT.76. 


| EO| 3528b5 


sal Cichoń Zofia 
| Mikułowska Helena 


Wybrane metody badania produktów spożywczych, 
wW 

Wyde2 e 

Kraków 1984 AE 8° 8.176,11.,tab.,bibliogr, 


Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw artych i ciągłych. 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON WZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


BO 399542 


z" 


CICHOŃ-BITKA Maria 
Zamek w Mosznej / Maria Cichoń-Bitka ; Instytut Śląski w 
Opolu. - Opole : Wydaw. IŚ, 1987 (Ciesz. : CDW). - 94, [1] s. 
: fot. ; 20 cm. - (Encyklopedia Wiedzy o Śląsku) 

Bibliogr. s. 88. - Summ., Zsfassung 

ZŁ 200 

l. Moszna - Zamek - historia 2. Zamki i pałace — historia - Polska - 19 
= 


728.81/.83(438)A/ Z Egz. 10250 * 9686/87 


I EO 
a Cichonska Krystyna /rea,/ 


zob. 


Kowalski Zbigniew, Pudełko Henryk. 
Urządzenia elektryczne oddziału wydobywszego, 
Katowice 1982 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawe 
Pu-B-143 zam. 871-DW-ON -82 DZG z 


w zwartych i ciągłych. 
„ 1501-3-202 3.090.000 kartom 


3; 43 NICIO 
/współaut,/ E ex U Ą Q 4 J 
Cichońska Krystyna 


. Zobe ; 
Wanat Józef, Doniec Jerzy, Cichońska Krystyna 
Analiza zagrożeń wypadkowych przy podziemnym 
transporcie w kopalniach węgla kamiennego. 


Katowice 1972 


*'CWD-B 142 Karta katalogowa wydawni wartych i ciągłych 


CWD B 142 Zam. 1600/DW/On Wra 041 - 694.000 - Karton 5 kl. 180 g,- X7.71. 


=. Banyś Kazimierz T 312409 
Lichorecki Jerzy 


Transport kontenerowy prefabrykatów w budow 

nictwie mieszkaniowym, wyd. 2 zmien. o 

Warszawa 1981 "Arkady" 8 
8.87 nib. 1,i1.,tab,, 
bibliogr. 


Pu- B-143 Karta katalogowa w rydawnictw Jartych i c'ągSłyc 
am. nr 566/DW/On W Z.Gratf. Z-2 578 3.620 000 - m. 3 kl. 180 g, - VI.76. 


Cichoracki Jerzy deka 


Pomiary geometryczne form do produkcji beto— 


nowych elementów prefabrykowanych. 
IMB s.nlb.2, 169,i1.,, 


Warszawa 1976 80 
tab . „wykr . 


m Mechanizacji Budownictwa, Prace IMB 
r 


EO 261378 | 
| 


Pu- B- 143 Karta katalogow aw ydawn :tyc1 i 'iągłych. 
=1.5 a 3 Rl. 30 g, - XI.75. 


Mir- 
1597/DW/On Wrak f20 ;90 ooi =] 


Zar 


lichorius NE 21439 


EO| 335658 


chorski Jarosław  /tłum,/ 


at 


Zobe 
Lidl Rudolf 
Algebra dla przyrodników i inżynierów, 
Warszawa 1983 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawniet zwartych i ciągłych. 
Zam. nr 630/DW/On. w af. Z-d 2, zam. 378/79, 2.905.000, 74X120 


Cichorski Jarosław /tłum,/ a 2018683 
Zobe 1a - 
LOHBERG ROLF, LUTZ THEO 906124 
Maszyna cyfrowa szuka odpowiedniego stanowiska. 
Tł. [z niem.] Jarosław Cichorski. 
Wwa 1973 Wydaw. Nauk-Tech. 80 s. 152, il. tab. 


wykr. mapa, bibliogr. 


1. Maszyny matematyczne 


Biblioteka Narodowa / 681.3 


Instytut Bibliograf. 5277/73 


Cichorski Jarosław /tżum,/ 


zob. 
Manteuffel Karl,Seiffart Egon 
Wstęp do algebry liniowej i programowania 


liniowego. 
Warszawa 1975 


PU-B 143 Karta katalogowa wydawn.S 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


artych i ciągłych. 


Wyszukiwan 
wewnetrzne 


Pu-B-143 


Zam nr 


C 


Karta katalogowa 
50C/DW/On 


tych 1 ciąg'vch 


wydawnictw 
(00 - Kart"'n 3 Kl. 


w.z.Graf. Z-2 579 


w zbiorach pamieci 
pomocniczych. 


Warszawa 1 977 RRT- Dzia} Wydaw Q 
C zia ydi 
p + 7 ” 
s.78,nlb.2,tab.,wykr», 
bibliogr. 
Zjednoczenie Informatyki, Ośrodek Badawczo- 
N RIAN 3 1 AN faa) po + , 
Rozwojowy Informatyki 


| EQ 303911 


Cichosz Fdmund 


Rozwój samolotów naddźwiękowych, 


Warszawa 1980 Wydaw-a Komun.i Łączn, 89 
s.VIII,360,i1,,tab,,wykr,, 
bibliogr.,err, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wy c= 
w.z.G 


ZW arty ch i ciągłych. 
Zam. nr 1093/DW/On A 


Z-d 2 = zam, 756/79 - 1.800.000 = 74X320 
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Cza 3. /Aut.:/ Maria Jastrzębska, Ryszard 
Gessing, 1963 s, 129,rys.,tab.,bible 

Cz. 4. /Aut.:/ Anna Skrzywan, M, Jastrzęb= 
ska, R, Gessimg, 1964 So 150, TYS eş 
tab., bible r 


Politechnika Sląska im. w. Pstrowskiego e 
Skrypty Uczelniane 70, 71. 


CWD - B-15c Karta Katal. do Kartot.z je linią, z. 1564/7 W/P—2663—ŁDA—14.7.65—-585.000 


012482 - 
CICHOWSKA ZOFIA 
Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki, 
Gliwice 4%, Maszynopis powiel. 


Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego. 
Skrypty Uczelniane. Nr 102. 


Cz. 1: Wyd. 2 popr. 1964 s. 191, rys., tab. 


Zawiera bibliografię. 


1. Elektrotechnika — ćwiczenia i zadania 


Biblioteka Narodowa 
Instytut Bibliograf. 6158/64 


~  Cichowska Zofia 2/ | C 12482 


b . b ai 
-Pelitechnika-Stąs ts Ws"Pstrowskiegos NA 
pel E a Teli o a a 02 


< 395 - 5.435.000, - Karton 5 kl. 180 g, - 6.5.6 


CWD B 15 b Zam. <453/DW/On 


(043334 


CICHOWSKA ZOFIA 
Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki. 
Gliwice 40. Maszynopis powiel. 


Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego. 
Skrypty Uczelniane. Nr 114. 


Cz. 1. Wyd. 3 popr. 1965 s.491, rys., tab. 
Zawiera bibliografię. 


Ga. 4. Wyd. 3 1969 875. 189, „lustr: bibl. 


1. Elektrotechnika — ćwiczenia _i zadania 


Biblioteka Narodowa 
Instytut Bibliograf. 3 4901/65 


áj / 

CICHOWSKA ZOFIA 015473 
ZBIÓR zadań z podstaw elektrotechniki. 

Gliwice Sekcja Wydawn. Nauk. PŚ 40. Maszynopis 
powiel. 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego. 

Skrypty Uczelniane. Nr 170. 

Cz. 1: [Aut.]: Zofia Cichowska. Wyd. 4. 1967 s. 191, 
ilustr., tab. 


1. Elektrotechnika — ćwiczenia i zadania 


Biblioteka Narodow: 
Instytut Bibliograf. (1969/67 


Cichowska Zofia, E J ( 4 1 5 3 
Pasko Marian 


Wybór zadań z elektrotechniki teoretycznej. 
Gliwice 1980 Dział Wydaw„ą Politechniki 
Śląskiej 8 s.414,nlb.1, 
rys. „wykr. „bibliogr, 
Politechnika Sląska im.W.Pstrowskiego. 
Skrypty Centralne Wyższych Studiów Technicz- 
nych dla Pracujących.Nr 858/42, 


zwartych i ciągłych. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict 
n - 3.620.000 - Karton 3 kl. 180 g, - VI.76. 


k 
Zam. nr 566/DW/Or W.Z.Graf. Z-2 5 


= 317993 
—  Cichowska Zofia 


Pasko Marian 


e a 


Wybór zadań z elektrotechniki teoretycznej. 

Wyd.2. 

Gliwice 1981 Dział Wydaw.Politechn.$1. 8° 
s.414,nlb.1,rys.,wykr., 
bibliogr. 

Politechnika Śląska im.W.Pstrowskiego. 

Skrypty Centralne Wyższych Studiów Technicz- 

nych dla Pracujących. Nr 1037/65. 


w zwartych i ciągłych. 


8 re 7 
79 - 3.620.000 - Karton 3 Kl. 180 g, - 17.76. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnić 
Zam. nr 5666DW/On „Gra£. Z- 


318311 


Cichowska Zofia 
Pasko Marian 


Zadania z elektroniki teoretycznej, 


iias a, 3 : 
M [e 


Gliwice 1984 Dział .Wydaw.Politechn.Śl., 8 
Cz.1.O0prac,Zygmunt Garczarczyk /i in,/» 
1981 s.299,n1b.1,wykr.,bibliogr, 


Politechnika Śląska 
Skrypty Uezelniane, 


zwartych i ciągłych. 
9 - 3.620000 - Karton 3 Fl 


190 g. - VT7%6 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnic 
Zam. nr 566/DW/On w.Z.Graf. £-2 


-—-  (ichowska Zofia, 
Pasko Marian 


da 261922 


Zadania z elektrotechniki teoretycznej, 


Gliwice 1976 Politechnika $1. 89 

Cz. 1.W oprac.udział wzięli:Zygmunt Garczar- 
czyk /i in./.1976 s.299,n1lb.1,il., tabas 
wykr.,bibliogr, 


Politechnika Śląska im, W. Pstrowskiego. Skry- 
pty Uczelniane., Nr 669. 


artych i ciąg'ych. 
3620.000 - Karton 3 kl. 180 g. - 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydan 'c: 
Zam. nr 5€6/DW/On w.Z.Graf. Z-2 5i] 


Cichowska Zofia 
Pasko- Marian 


zadania z elektrotechniki Teoretycznej, Wyd.2 


Gliwice 1978 Dział Wydaw. P5 87 
Cz.1. 1978 s.299,1 nlb.,il.,tab.,wykr., 


biblio j 
z2. W mi Sad yxigli: Zy waj ya fira) 


15 +9 3. 404, nib. 4 ZET ig ku. CZŁ 


Politechnika blaska im. W. Pstrowskiego. 
Skrypty Uczelniane. ję 789 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawntejljy zwartych i ctastych. 
zam. 3199DW/On WzZGraf. Z-d 2, zanyjjc02/78. 1730 000 74 X 120 


a Cichowska Zofia 2 
Pasko Marian EO 318311 


Zadania z elektrotechniki teoretycznej. 
Wyd.3 popr. 


Cz.2.0prac.Zygmunt Garczarczyk /i in./. 
1981. s.404,n1b.1,i1.,tab.,wykr.;, 
bibliogr. 

Politechnika Śląska im.W.Pstrowskiego. 

Skrypty Uczelniane., Nr 994, 


Pu-R-143 Karta katalogowa M miceti 


zw WACH i ciągły 
Zam. nr 566, DW/On W.Z.Gr 3.6 


20.000 - Karto i 3 kl. 180 g. - VI.76. 


EQ 344495 


Cichowska Zofia. 
Pasko Marian 


zadania z elektrotechniki teoretycznej. 
W oprac, udział wzięli Zygmunt Garczarczyk 
Fl 2Bo/.- Waed e 0 
Gliwice 1983- Dział Wydaw. PŚ 8 
CZ.1. 1983 s.299,n1b.1,rys.,wykr.,bibliogr. 


U.Pstrowskiego. 
Ne 1147. 


Politechnika Ślaska 
Skrypty Uczelniane, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawniet artych i ciągłych. 
Pu-B-143 zam. nr 133/DW/ON. WzZGraf. Z-d 2, zara 294/82, n, 1 920 000 


180622 


— | Cichowska-Cieślak Hanna, 
Makowski Andrze 


Kurs ćwiczeń z reprodukcji kartograficznej, 
wyd.2. 


Warszawa 1972 Wydaw.Politech.,Warsz. 8° 
S.251,il.tab. wykr. 


CWD B 143 (dawny B 15c) Karta kata. 
Zam., 1474/Dw/On — Wrak 965 - 1.750.000 


wa wydawnictw zwartych i ciągłych. 
Karton 5 kl. 180 g - X.71. 


6095487 
CICHOWSKI ANDRZEJ 
Naprawa motocykli. 


Warszawa 1963 Wydawn. Komunik. i Łączn. 80 s. 
245, ilustr., tab. 


Zawiera bibliografię. 


1. Motocyki — remont 


629.1 
Biblioteka Narodowa 


Instytut Bibliograf. 4450/63 


-B13378 


CICHOWSKI ANDRZEJ 
Naprawa samochodów osobowych. 


Warszawa 1967 Wydawn. Komunik. i Łączn. 80 
s. 522, ilustr., tab., bibliogr. 


1. Samochody — remont 


Biblioteka Narodowa 4 
Instytut Bibliograf. 236/68 629.113 


ý "A 
CICHOWSKI ANDRZEJ —. kę 145 > 
Naprawa samochodów osobowych. Wyd. 2 popr. 
i uzup. 


Warszawa 1969 Wydawn. Komunik. i Łączn. 80. 
s. 665, tabl. 4, ilustr., tab., bibliogr. 


1. Samochody — remont 


Biblioteka Narod 


Instytut Bibhograć, 9179/69 629.113 


) 


CICHOWSKI ANDRZEJ 
Naprawa samochodów osobowych. Wyd. 3. 


Wwa 1972 Wydaw. Komunik. i Łącz. 80 s. 665, 
tabl. 4, il. tab. wykr. bibliogr. 


1. Samochody — remont 


Biblioteka Narodowa > 
Instytut Bibliograf. 3215/72 629.113 


181224 


MIE a 


CICHOWSKI ANDRZEJ 
Samochody ciężarowe. Opisy techniczne. 
Warszawa 1963 Wydawn. Komunik. i Łącz. 80 s. 431, 


ilustr., tab. 


1. Samochody ciężarowe 


Biblioteka Narodowa 629.1 


Instytut Bibliograf. 5406/63 


A B-64437. 


Cichowski Andrzej. Wciślioski Janusz 
Opisy techniczna..motocykli....... 


SWD B-15 b zam. 613/P GDA-709 22.2.57 950 000. S-56. Karton 180 g./VIL. c 


FS tę JK „0 1-0 45 Zójyącziij We wia" LEA r" ją YROY | 
D65544, 
G 

CICHOWSKI ANDRZEJ, WCIŚLIŃSKI JANUSZ 


Samochody ciężarowe i autobusy. Opisy techniczne. 
Warszawa 1958 Wydawn. Komunik. 6 s. 383, ilustr. err. 


1 


1. Autobusy 2. Samochody ciężarowe 


Biblioteka Narodowa 
Instytut Bibliograt. 209/59 


EG (437906 


Cichowski Edmund 


Niektóre problemy modyfikacji systemu fi- 
nansowego przedsiębiorstw na lata 1989-1990 
: materiały na konferencję naukową ptes 
"Problemy samofinansowania przedsiębiorstw, 
budowlanych w latach 1989-1990/, Edmund. 
Ciechowski 

Białystok : OPO przy 20 TNOiK, 1988, - 
[2], 2378! ; 20 om 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydaw 


tw zwartych i ciągłych. 
W.A: Olsztyn, z. 1340/DW/On . OZ P., Dz-w 


f. Z.P, Dz-wo, z. 652 (2.800.000) karton 10.88 


ET ui 379833 


Cichowski Edmund 


Perspektywy systemu finasowego przedsię- 
biorstw /přóba oceny, zmiany na 1985 r./. 
Referat na Konferencję "Finanse- Płace Ceny", 
Stan aktualny -= perspektywy zmian 

Lublin 1984 TNOiK 8“ s.16 


Ma wra . : . 
„OWAarzystyo Naukowe Organizacji i Kierownic— 
twa, Oddział w Lublinie, 

/Tyt.okł./ 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw wartych i ciągłych. 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON wzZGraf. Z-d 2, zam. 649,82, n. 2 010 000 


6 437902 : 


GA Cichowski Edmund 


Perspektywy systemu finansowego przedsię- 
biorstw (próba, oceny, zmiany na 1985 r.) : 
referat na konferencję "Finanse-płace-ceny'"- 
stan aktualny-perspektywy zmian / Edmund. Ci- 
chowski . . <a OJJ 

Lublin : Towarzystwo Naukowe Organizacji i 


Kigrowiietwa. Oddział, 1984. = 16 S ; 21 om 
pis wg okł, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawi i zwartych i ciągłych. 


e m. ieA7WU, Z. 004 (4.0UU.VUUV ) KAFTON 10.96 


EO 437906 


Cichowski Edmund 


U góry 8. .tyte tytucja.sprawcza: Ośro. 
dek Postępu Organizacyjnego dą et i 
Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji 
Kierownictwa w Białymstoku ; 


Pu-B-143 Karia katalegowa wydawn 
W.A., Olsetyn, z. 1340/DW/On OZGr 


w zwartych i ciągłyci 
wo, z, 832 


Z.P. Dz-wo z ONY kartan 10 ca 


204574 
Cichowski Edmund EO 494509 


Planowanie i finansowanie postępu technicz= 

no-ekonomicznego w uspołecznionych 

przedsiębiorstwach przemysłowych, 

Warszawa 1972 Powiel.PIE 4” s.2 nlb,,88, 
tab, 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Stowarzysze 

nie Wyższej Użyteczności, Dyrekcja Szkole- 

nia Ekon.w Warszawie, 


wartych i ciągłych 
W31 - 694.000 - Karton 5 kl. 180 g,- XI1.71. 


CWD-B 142 Karta katalogowa wydaw 
CWD B 142 Zam. 1600/DW/On W 


| OGRNARCELIGESK GK GRETA AZ AEP PZ ORA 


WOŚ ZZA PR OC 
„R » 


Gichowski- Edmund A 


System Finansowy przedsiębiorstw państwo” 
wych. -Wyd3 popr. ~- Jan Sliwa:Reforma syste- 
mu een. /jd.3. = Tadeusz Migdał :Fundusze w 
przedsiębiorstwie. Wyd.3 popr. = Julian 
huleytner:Reforma gospodarcza a system poza 
materialnych motywacji do pracy. łyd.3 popr. 
- Zofia Jacukiewicz:System płac w reformie 
gospodarczej. lyd.3 popr. 


Pu-5B-143 Karta katalogowa wydawnict 
V.A. Olsztyn, z. 134/DWIOn OżGraf 


a W EG 419566 
Cichowski Edmund 2 
/oraz/ : Dionizy Balasiewicz:Nowa rola ban= 
ków, Wyd.3 popra A 
Warszawa 1983 PTE .8 s.nlb.2,31+mlb.2, 19*nlb 
2,17+22+n1b.2,12+n1b,2, 24, +n1 
2.TYSe; tab. „wykr. . i 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzysz 
nie Wyższej Użyteczności, Zakład Szkolenia 
Ekonomicznego. Refo Gospodarcza. Samo- 
dzielność, Samorządni Samofinansówanie. 3. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw rtyc 
W.A. Olsztyn, z. 184%DW/On „Graf 2 


a ar E 


Dz-v 


h 1 ciągłych 
vo, z. 652 (2.8 
WZ 


602 (2.800.090) karton 10.88 


N 


p 356067. 
„Cichowski Edmund | 


Zmiany zasad gospodarki finansowęj i i 
opoda kowania przedsiębiorstw paliwowych Ba 


lata 1984-1985, Referat na sympozjum, Lublin, 
styczeń 1984 


Lublin 1984 PTB -80._ 3.32 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,Stowarzysze- 
nie Wyższej Użyteczności, Oddział Wojewódzki 
w Lublinie, 


"tych i ciągłych. 


„AB. | "By: 
Cichowski Edmund LO 


Zródła i zasady finansowania postępu techni- 
czno-ekonomicznego w przedsiębiorstwach us- 
połecznionych. 

Warszawa 1971  Powiel.Centr.Szkoła Part. 
przy KC PZPR 408.2 nlb., 
54,bibl. 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne .Dyrekcja Szk 

kolenia Ekonomicznego w Warszawie.-Kurs Eko- 

nomicznych Prawnych i anizacyjnych Zagad- 
nień Wynalazczości 


CWD B 143 (dawny B 15 c) Karta kataióś 
Zam, 1474/Dw/On — Wrak 965 - 1.750.000 - «4 


wydawnictw zwartych 1 ciągłych. 
ton 5 kl. 180 g, - X.71. 


375280. 
| 


Zysk przedsiębiorstwa i jego podział / 
Edmund Cichowski 

Warszawa : Państ, Wydawe Ekonomiczne, 
19856 — 117, [3] Se ? TySe 5 17 cm 


Cichowski Edmund 


(Biblioteka Samorządu Pracowniczego) 
ISBN 83-208-0520— 1 


artych i ciągłych. Kol A, 
Graf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 20 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw 
~ Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


a o 


Cichowski Edmund Bi J 9 8 6 Z 


Ogrzewalski Krzysztof 
Zasady finansowania przedsiębiorstw prze- 
mysłowych : wykłady / Edmund Cichowski, Krzy- 
sgtof Ogrzewalski.- [Wyde 2, oprac, wg Stanu 
prawnego na dzień 30 kwietnia 1986 r. ] 
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Pol- 
sce : Centralny Ośrodek Szkolenia Zaocznego; 


1986 + = [2]; 142 Se $ 20 cm 


artych i ciągłych. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw 
WZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


g0 397751 


CICHOWSKI Edmund, SZCZEPAŃSKI Jan, SZYSZKO 
Lech 
Gospodarka finansowa przedsiębiorstw °87 / Edmund Cichow- 
ski, Jan Szczepański, Lech Szyszko ; Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i Kierownictwa. Oddział Toruński. - Toruń : 
TNOiK, 1987 (Koszal. : „Intropol”). - 102, [2] s. ; 20 cm 

1. Przedsiębiorstwo - finanse — Polska 


658.14/.17(438) Egz. 4000 8015/87 


404809 
/ 


Cichowski Edward/współa 


zobe 
Wybrane A 
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pracy w 
górnictwie, 


Gliwice 1987 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnic <wartych i ciągłych. 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON WZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


Cichowski Fdward A" 388105 
Szczurowski Adam 

Seminarium z bezpieczeństwa i higieny racy 
w górnictwie : ochrona górniczego rii. pta 
pracy / Edward Cichowski, Adam Szczurowski 

Gliwice : Dział Wydawnictw PŚ, 1985, = 211 
Se ? ITYBep 3 24 cm 

Skrypty Uczelniane / Politechnika Śląska 
kj” Pstrowskiego, ISSN 0434-0825 ; nr 


$ 
Biblio gr. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnic:4 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


fwartych i ciągłych. 
WZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n, 2 010 000 


ý 


Ciechowski SR: ż É 4 À 4 537 | 


Ks.Stanisław Sokołowski a kościół wschodni. 
Studjum z dziejów teologji w Polsce w w.XVI, 


Lwów 1929  Nakł.Autora 87 
5.146. 


CWD - B-1l5c Karta Katal. do Kartot. z je linią, z. 1564/72 W/P—2663—ŁD A—14.7.65—585.000 


id 


Cichowski Krystian 


z 268942 


Ćwiczenia z geografii. 


Chorz'w 1977 Centrum Kształcenia Ustawicze 
nego Ekonomistów im.Ludwika 
Krzywickiego 8  s.116,i1.,; 
mapy ,tab., 


wartych i ciągtych. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawn”e 
5ć p - 3.620.000 - Karton 3 kl. 180 g, - VI.76 


Zam. nr 566/DW/On W.Z.Graf. Z-2 5 


| CAM a 


ENTE YTS m : 
=) = | 243955 
mos ma..i. A 


zob, 
Kasprzyk Stanisław 
Tablice miąższości drewna okrągłego w odsto- 
pówaniu długości co 0,25 m, Wyd.5. 
Warszawa 1976 


140 Karta katalogowa wydawnictwiiiwartych i ciągłych. 


Druk. UMCS. zam. 125/75. n. 2000 


| | 402634 


Cichowski Paweł /współopkac. / 


Zobe 


Kasprzyk Stanisław 

Tablice miąższości drewna okrągłego 
w odstopniowaniu długości co 25 cme 
Warszawa 1987 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw 
Pu-B-143 zam. nr 446/DWION 


rtych ł ciągłych. 
WZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


CICHOWSKI RYSZARD BY b tj 5 


Przyczyny powstawania porowatości w masach 
akrylowych. 
[Zabrze] 1960 80 s. 41, tab., ilustr. 


Śląska Akademia Medyczna w Zabrzu. 
Zawiera bibliografię. 


1. Protetyka dentystyczna — materiały 
2. Tworzywa sztuczne 


679 : 616.31 


Biblioteka Narodowa 
Instytut Bibliograf. 4183/60 


p a B| 53362 


Cichy Adam 


zob, 
Kondziela Henryk, Olejnik Adam 


Poznań 1945 i dziś, 


Poznań 1970 


CWD B-143 (dawny B-l5c). Karta kats wa wydawnictw zwartych i ciągłych. 
Zam. 1350-0W-On. ZGGdy-3218. 17.9.69. .000. 


R157833 
CICHY ADAM EQ 


Filharmonia Poznańska. Zarys działalności w latach 
1947-1969. 


Poznań 1970 Wydawn. Poznańskie 80 s. 144, ilustr., 
portr., bibliogr., Rez., Rés., Zsf. 


Biblioteka Kroniki Miasta Poznania. Nr 31. 


1. Muzyka — organizacje — Polska — od 1944 r. 
2. Poznań — Filharmonia 


Biblioteka Narodow: 


Instytut Bibliograf. a 1044/70 18(438) 


CICHY ADAM 
Kalisz. Wstęp: Jan Parandowski. 


Poznań 1973 Wydaw. Pozn. 80 podł. s. 23, tabl. 42, 
il. mapa + [Spis il.] k. 1 


1. Kalisz — album 


Biblioteka Narodowa 


Instytut Bibliograf, 7654/73 12-+ 308](438)(084.1) 


235866 


DPN 


Książki Wydawnictwa Poznańskiego. 


Poznań 1974 Wydaw.Pozn. 80 8.57; 
nlb.3,ile 


/Nazwa aut. na Odwre kotyte/e 


PU-B 143 Karta katalogowa wydawnśs 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


«wartych i ciągłych. 


| Oj 288713 
ai ag 5 ; * 6 
Cichy Adam h.on 


Pilskie,Wstęp napisał Henryk Wandowski, 


Poznań 1979  Wydaw,Poznańskie 80s,30,n1b, 4 


tabl,44/w tym kolor „/„AlĘ 


/Tekst równol.pol.,ang.;niem,,ros,/ 


Pu-R-143 Karta katalogowa wydawi y zwartych i ciagłych. 
Zam. nr 566/DW/On W.Z.Graf. Z- 79 - 3.020.000 - Karton 


3 kl. 180 g, - VI.76. 


aia AEG E CREDO ZA, 


CICHY ADAM Jp € 
Poznań. Przedm. Czesław Łuczak. 
Poznań 1974 Wydaw. Pozn. 80 podł. s. 19, tabl. 72, il. 


Tekst równol. pol. ang. niem. ros. 


1. Poznań — album 


Biblioteka Narodowa 


Instytut Bibliogr. 7002/74 72+ 308](438) (084.1) 


FO 277194 


z 


Cichy Adam 


Poznań./Przedm,:Czesław Łuczak/ „Wyd.2 zm. 


Poznań 1978  Wydawn.Pozn., 8 s.19,nlb.1, 
k.nlb.62,il./w tym kolor,/, 


/Tekst równol.pol.,ang.,niem.,ros./. 


'Pu-R-143 Karta katalogowa wydawni wartych i ciągłych. 
Zam. 3199DW/On WzZGraf. Z-d 2, za 02/46, 2 730 000 74 X 120 


414528 


CICHY ADAM 


Poznański Chór Chłopięcy. Tekst wiążący: Bohdan 
Pociej. Przedmowa: Edmund Maćkowiak. 

Poznań 1965 Wydawn. Poznańskie 80 s. 54, ilustr., 
portr. 


Biblioteka Kroniki Miasta Poznania. Nr 18. 


1. Poznań -— Chór Chłopięcy 
2. Śpiew chóralny — organizacje — Polska 


Biblioteka Narodowa 


instytut Bibiiograf. 9316/65 784(438):06 


B 150 


CICHY ADAM, MICHTA ZBIGNIEW 

Koszalin. Wybór zdjęć .. Wstęp: Z. Michta. Oprac. 
red. A. Cichy. 

Poznań 1970 Wydawn. Poznańskie 80 s. 24, tabl. 33, 
ilustr. 


Wstęp i objaśń. ilustr. również ang., niem. i ros. 
[Wydawn. albumowe]. 


1. Koszalin 


72(438)(084.1)- 308 


bliotek 
Biblioteka Narodow: (438)(084.1) 


a 
Instytut Bibliograf. 6250/70 


(4 


A 


0 - 


f 


* 


A 053421 
CICHY ADAM, OLEJNIK ADAM 20. spe. 
Poznań. Przedmowa: Jerzy Kusiak. Oprac. graf. 

Małgorzata Olejnik. 


Poznań 1967 Wydawn. Poznańskie 160 podł. s. 40, 
tabl. 51, ilustr., portr. 


Teksty równoległe pol. ang. i ros. 
[Wydawn. albumowe]. 


1. Poznań — album 


711(438)(084)-72 
(438)(084) 


Biblioteka Narodowa 
Instytut Bibliograf. 


[SEE ZE 


6012/67 


EO 309549 


e. Burgielski Benedykt, 
C drze 


Systemy informatyczne w elektroenergetycee g 
Warszawa 1980- Wydaw-a Polit. Warsz, 
T,1.Analiza i projektowanie.Wybrane zagad- 

nienia.Pod red. Jana Kożuchowskiego, 
1980. s.193,i1.,tab.,bibliogr. 


w zwartych i ciąsł 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawn y głych. 
N 7 r 579 - 3.620.000 - Karton 3 kl. 180 g, - VI.%6. 


Zam. nr 566/DW/On N.Z.Graf. Z 


€ Oi są 
m 260059 
Cichy Bogusław /współaut. / 


zob 


Ecole 
École ouverte dans les communes rurales. 
Varsovie 1976 


PU-B 143 Karta katalogowa wydawnict artych i ciągłych 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


EO 262143 
Cichy Bogusław / współaut./| 


Zob. 


Otkrytaja 
Otkrytaja škola v "ap 


Varšava 1976 


PU-B 143 Karta katałogowa wydawnictw artych i ciągłych. 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


pme | ep 244573. 


Cichą Danuta /red./ ` 


zob. 
Biologia 


Biologia. 


Warszawa 1974 


PU-B 143 Karta katalogowa wydawni artych i ciągłych. 


Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


O 
P 
. 
"= 


Cichy Danuta /re 


z = EET 1: FET PTT DLNA ZOE OONO MOTO PIATE AFA IREK Z TYB CARRE 


ZObe 
piologia,Dla kl,2 liceum o 
lJarszawa 1974 


EO 233427 


Cichy Danuta /rea./ 


zob. 


Biologia 
Biologia.Dla kl.2 lic.Ogóln:. sss 
Warszawa 1975 


PU-B 143 Karta katalogowa wydawni: artych i ciągłych. 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


| A 


Cichy Danuta / a 


ZObe 


Dziesięć 
10 lat Olimpiady PMA 


Warszawa 1984 
wydawniśljw zwartych i ciągłych. 
WźGraf. Z-u 2, zam. 649/82, n. 2 040 000 


Pu-5-113 Karta ka 


logo 


Pu-B-143 zam. nr 446 (DW/ON 


Cichy Danuta /rea./. 


zob» 


Materiały 
Materiały z II Ogólnopolskkego Seminarium Dy- 
daktyki Biologii,19-21 X 1973 roku, 
Warszawa 1976 


PU-B 143 Karta katalogowa wydawnictw - £h i ciągłych 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


Cichy Danuta /red:;4/ CE sw bi Y 


Zob 


Rola 

Rola parków narodowych i rezerwatów biosfery 
w kształtowaniu świdomości ekologicznej mło 
dzieży. 

Warszawa 1988 


tych i ciągłych: 


Pu-B-143 Karta katalogową wydawnictw zw 
bz-wo, z. 652 (2.300.000) karton 10.88 


W.A., Olsztyn, z. 1340/DW/On OzGraf. Z.P. 


"Cichy Danuta /red./ 


zob. 


Stęślicka-Mydlarska Wanda,Ulak Włodzimierz, 
Wójcik Zofia 

Biologia. Materiały uzupełniające do podręcze 
ników klas VII-VIII wydania 10-11; 

Warszawa 1977 


Tu-B-143 Karta katarogowa wydawnictw 
Zam. 15977/DW/On Wrak 1206 - 1.840.000 - H 


tartych i ciasłych. 
rton 3 LL. 180 £,- XI.15. 


| odnicze dCi 
O 234319 | 


Cichy Danuta 


NORZE RAA 

Poradnik metodyczny do realizacji materiału 

nauczania z ochrony przyrody w szkole śred- 

niej, 

Warszawa 1975 Liga Ochr.Przyr. 8° 5.127, 
nlb.1,il,,tab, ,mapy,bibliogr 


PU-B i43 Karta katalogowa wydawnictw artych i ciągłych. 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


| EO 290339 
| 295384 


Cichy Danuta 
Problemy ochrony i kształtowania środowiska 
w pracy szkoły, 
Warszawa 1978 Wydaw-a Szk.i Pedag. 8 
S.2-4,i1,,portr,,tab,;wykr,, 
bibliogr.,rez,,sum.,Zsfg. 


Instytut Programów Szkolnych, 


zwartych i ciągłych. 
3 kl. 180 g, - VI.7%6. 


Pu-B-113 Karta katalogowa. wydaw niet. 
- 3.620 000 - Karton 3 


Zam. nr 566/DW/On w.Z.Graf. Z- 


Eo|l 365644 l 


Cichy Danuta 


Przygotowanie młodzieży do ochrony i kształ 

towania środowiska. 

Warszawa 1984 Liga Ochrony Przyrody 8? 
8./75,Nn1b.e7,TJSe ,tab.; 
bibliogr.;,rez.;sum, 


zwartych i ciągłych. 
WZGraf. Z-d 2, zam. 647/82. n. 2070 000 


Pu-E-143 Karta katalogowa wvydawnie 
Pu-B-143 zam. nr 4%%,DWI/ION 


| Cichy Danuta 
Pyłka Ewa 
Chruszczewska Bożena 


Terminy i pojęcia w programach i podręcz= 
nikach szkoły podstawowej : biologia / oprac 
Danuta Cichy, Ewa Pyłka, Bożena Chruszczew= 
ska ; pod red, Michała Jaworskiego 
SARA : IPS MEN, 1988, = A], 347 s, 
; cm ; 
(Biblioteka IPS / Instytut Programów 
Szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej) 


Karta katalogowa wydawnk zsartyth 1 ciągłych. ą f 
lsztyn, z. 13404DW/Qn -  CZGrai. P. Dz-wo, z. 652 (2.800.000) karton 10.88 


ź 
bi 
je) 


191819 


Cichy Edward 


25 lat toruńskiego AZS=u/Akademickiego Związ= 
ku Sportowego/ . 


Toruń 1972 Akad.Zw.Sporte 160 
8.1370,i1.,portr. 


CWD B-143 (dawny B-15c). Karta katajfjgowa wydawnictw zwartych i ciągłych. 


| 179915 
Ai : 


Cichy Edward 


Deutsches Konversationsbuch fur fortgesch- 

rittene Polonisten.Teksty niemieckie dla po 

lonistów. 

Toruń 1972 Powiel.Uniw. im.M.Kopernika 89 
s.nlb.2,154,n1b.4,bibliogr., 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Skrypty i 

Teksty Pomocnicze 


owa wydawnictw zwartych i ciągłych. 
Karton 5 kl. 180 g, - X.71. 


CWD B 143 (dawny B 15 c) Karta kata 
zam, 1474/Dw/On — Wrak 965 - 1.750.090 


| EQ 250018. 
Cichy Edward 


Teksty niemieckie dla studentów historii, 

Wyd.2 popr. i uzup. 

Toruń 1976 Druk ZP UMK 8° s,157,2 nlb., 
bibliogr. 


Uniwersytet Mikołaja Kopernika.Skrypty i Te 
ksty Pomocnicze, 


PU-B 143 Karta katalogowa wydawnii wartych i ciągłych. 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


Cichy Jan /współaut./ 


aaisan aena R ZE CAE AA ZDK 


zob. 


Obecny 
Obecny stan regenerac 


niach krajowych i kierunki jej rozwoju w naj: 


bliższych latach 


Kraków 1978 


Pu-D-143 Karta katalogowa wydaw 


Zam. 15977DW/On Wrak 1206 - 1.950.0U x 


arton 3 kl. 180 g,- X113. 


EQ 281050 


ji osnowy mas w odlew- 


wattych 1 ciągtyrn 


zob 


Grabania Marek,Cichy Leszek 


Regionalne aspekty współpracy gospodarczej z 
ZS RRe 


Katowice 1972 


CWD B-iag (dawny B-15c). Karta kataljfjkowa wydawnictw zwartych i ciągłych. 


'B 134630 
/współaut./ 


Cichy Leszek 


zobs 


Historia 
Historia ruchu zawodowego hutników • 


Katowice 1976 


PU-B 143 Karta katalogowa fartych i ciągłych. 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


Cichy Leszek /red./ 


| s 300358 


zob, 


Modernizacja 

Modernizacja struktury gospodarczej 
aglomeracji katowickiej, 

Katowice 1979 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw 


Zam. nr 566/0W/On w.z.Graf. Z-2 57 - Kartrn 3 kL 180 g. - VT.76 


a 
E 29356: 
Ciehy Leszek /rea./ 


zob». 
Warunki 
Warunki i czynniki przeobrażeń katowickiej 
aglomeracji gospodarczej, 
Wrocław 1979 


V zwartych i ciągłych. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnid 
9 - 3.620000 - Karton 3 kl. 180 g, - VI.76. 


zam. nr 566/DW/On w.Z.Graf. Z-2 


sca EE 2 SETU R GU Ą i 4 Z 


Cichy Leszek peert 110678 si 


Zob, 


WOJEWÓDZTWO katowickie w latach 1957-1970. Nie- 
które zagadnienia rozwoju społeczno - gospodarczego 
w pracy wojewódzkiej organizacji PZPR. Aut. Leszek 
Cichy i in. Red. Henryk Rechowicz i Jerzy Pietrucha. 
Zdjęcia: Stanisław Gadomski i in. 

Katowice 1971 Wydawn. Artyst.-Graf. [RSW „Pra- 
są”] 80 podł. k. nlb. 30, ilustr. portr. tab. wykr. mapy 


Śląski Instytut Naukowy. 
[Wydawn. albumowe] 


1. Katowice, okręg — od 1944 


Biblioteka Narodowa / 
Instytut Bibliograf. 11011/71 808(438)(084.1) A 


ze) 


zob. 


Szkoła otwarta pa wsi, 
Warszawa 1976 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawr 
Zam. 1537/DW/On Wrak 1206 - 1.990.60 


wartych i ciągłych. 
>Kärtoa 3 xl, 130 g, - XI.75. 


440682 ~ 


Cichy Leszek 
ZZ ZZ 
Rozwój i dorobek społeczno-gospodarczy 
województwa katowickiego w Polsce Ludowej, 
Qdczytie 
Katowice 1974  Druk,Uniw.S1.Chorzów 8° 

Se 19,tabe - 


Slaski Instytut Naukowy, 


rtych i ciągłych, 


148 Karta katalogowa wydawnictw .« 
ton 3 Kl. 180 6. - III.74, 


250/DW/On — Wrak 293 - 1.630.000 - K 


Gałuszka Bernard 


A) Cichy Leszek zj 37 620 i 


Kopalnia " Wieczorek " [1826-1985] / Le- 
szek Cichy, Bernard Gałuszka 

Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1985, 
=- 311, [1] se, [30] ke tabl. (w tym kolor.) 
+: faks,, ile, portre ; 21 em 


Bibliogr, 
ISBN 83-7008-010-3 


wartych i ciągłych. 
WZGraf. Z-d 2, zam, 649/82, n. 2 010 000 


Pu-B-i43 Karta katalogowa wydawnict 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


Cic r E k ; P> 
l wielicki Krzyszto? M 9 2 9 88 6 
Żakowski Jacek 


Rozmowy o Fvereście. o 
Warszawa 1982 Mło dz.4Agen.Wydaw. 16 
s.176,mapy. 


zwartych i ciągłych. 
Graf. Z-d 2, zam. 378/79, 2.965.000, 74120 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawne 
Zam. nr 630/DWw/On. 3 


r , B {4508 
| [ed] | 


pam 


| 


p aras 


SO 290946 


"Tichy Maciej  /współaut,/ 


zobe 


Informatyka 

Informatyka, sterowanie: i zarządzanie 
w elektroenergetyce, 

Warszawa 1979 


zwartych i ciągłych. 


Pu-FP-1'3 Karta katalogowa wydawni 
79 - 3.620.000 - Karton 3 kd. 180 g, - VI.76. 


Zam. nr 566/DW/On w.Z.Graf. Z- 


Y 


SEE 337376 


ichy “Ma? gorzata 


P Ą K 

tzetwarzani.e Języka naturalnego. o 

Warszawa 1982 Jydaw. Nauk .- Techn. 8 
8.167, nlb. 5,il. tab., wykr., 
bi bliogr,,sum., reż, 

Bibliotek 

Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnić4 wartych i ciągłych. 
Zam. nr 630/DW/On. wzjjkat. Z-d 2, zam. 378/79, 2.965.000, 74X120 


Pu-B-143 zam, 871-DW-ON-82 DZG zam. 


Bolc Leonard EO 3 3 J 88 6 


| ichy Małgorzata 
Różańska Ludmiła 


Przetwarzanie jezyka naturalnego. 


Warszawa 1982  Wydawn.Nauk.,-Techn. 89 
8.167,n1b.5,wykr.,„bibliogr., 
sum.,rez, 


Biblioteka Inżynierii Oprogramowania. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict zwartych i ciągłych. 


1-3-202 3.090.000 karton 


a aut, JE 2318442 


Cichy Marek /red., współ- 


zob, 


Pracownia 
Pracownia programowania I, 
Warszawa 1985 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnic 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


artych i ciągłych. 
wzZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 0£0 000 


Cichy Marek 


zobe 


Pracownia 
Pracownia programowania I, 
Warszawa 1985 


ch i ciągłych. 
WZGraf Trzebnica zam. 293/86 2.790.000 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict 
zam. nr 227/DW/ON 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict 


Pu-B-143 zam. nr 466/DW/ON 


372045-46 


cz M P/i l 


wartych i ciągłych. 
wWZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 020 000 


379042 


J4 6 
zł Cichy Marek, Nokmańczuk Y 631 


Jerzy,Szpakowicz Stanisła 


Zbiór zadań z propedeutyki informatyki / 
Marek Cichy, Normańczuk Jerzy, Stanisław 
Szpakowicz 

Warszawa : Państ, Wydaw. Naukowe, 1986, 
= 263, [1] se : fote, rys. ; 24 om 


Bibliogr, 
ISBN 83-01-05511-1 


wartych i ciągłych. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnict 
WzZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


EO; 297923 


Cichy Marek, 
Ożóg Małgorzata 


Drzewa. Implementacja,podstawowe operacje, 

zastosowanie, | 

Warszawa 1978 UW 87 s.50,nlb.2, 
il., bibliogr. 


Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszaw 
skiego.Pracownia Programowania I-Materiały 
Dydaktyczne, 
/Mytsokt,/. 


zwartych i ciągłych 


Pru-B-143 Karta katalogowa wydaw . 
- Karton 3 Kl. 180 g, - VI.76. 


Zam. nr 506/DW/On Ww.Z.Graf. Z$ 579 - 3.620.000 


CICHY Marian 
Dwie linijki życiorysu / Marian Cichy. - Warszawa : Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, 1987 (Inowr. : DK). - 172, [3] s. ; 20 
cm 

ISBN 83-205-3928-5 : zł 220 

1. Powieść polska - 20 w. 


884-3 Egz. 10350 * 2548/87 


Cichy Mokate ws -| b-65352. | 
AN E » oGEERSA RGB 
Pori BPE szko E AN 


[wspołauł ] 


B+UU00 


Po QL ads] ksiggowego..szkoły........Ó. 
TATE D 4100 BON 


| Cichy Ryszard | i R 
— Ćzioner Erhard I et 2 2 {1 513 


Moskal Žofia 


Problem niemiecki a bezpieczeństwo Europy po 
II wojnie światowej, 
Kraków 1974 5,101 


zob, 


Materiały > 
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych, 
Kraków 1974 
Temat j, 


PU- '3 Karta katalogowa wyda: rtych i ci 
Zam. a 25%DW /On — Wrak 293 - 1.6.0.06UU Eton 3 kl. 6 zi - III.74. 


| | cichy Stefan ai 348334 
A Kaszowski Michał SĘ 


Odnowione obrzędy sakramentu pokuty, 

Wprowadzenie. 5 

Katowice 1982 Księgarnia Sw.Jacka 16 s.45, 
nlb.2 


wych i ciągłych. 
WZGrsf. Z-d 2, zam 294/82, n. 1 920 000 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw W. 
Pu-B-143 zam. nr 133/DW/ON. 


PZN S RA ORRCZENŁNNA. 


6-140804. 


CICHY WAWRZYNIEC 
Wspólnymi siłami. Wspomnienia chłopskiego dzia- 
łacza. Przedm. Mieczysław Grad. 


Warszawa 1959 Lud. Spółdz. Wydawn. 80 s. 127, 
tabl. 13 w tym portr. 


Pamiętniki Działaczy Ludowych. 


1. Chłopi — pamiętniki — Polska — XX w. 
ge 


945.8: 323.3(438) : 92 


Biblioteka Narodowa 
Instytut Bibliograf. 3678/59 


Goncarzewicz Maria 


| Erawc zyński larian, | 26 b 65 5 


— Cichy Wojciech 


Kontrola lekarska wychowania fizycznego 

i sportu dzieci i młodzieży, 

Warszawa 1977  fańst.Zakład Wydawnictw Lekar 
skich 8 83115,1 BID: riles 
tab.,,wykr.,bibliogr, 


Biblioteka Pediatry.6, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw 
Zam. nr 566/DW/On w.Z.Graf. Z-2 579 


fartych i ciągłych. 
3.620 000 - Karton 3 kl. 180 g, - VI.7%6. 


© Wa) I 
ABO_ 391660 
CICHY Wojciech 


Ocena czynności osi jelitowo-trzustkowej u dzieci z biegunką 
przewlekłą : rozprawa habilitacyjna / Wojciech Cichy ; Akade- 
mia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. - 
Poznań : Wydaw. AM, 1986 (Pozn. : AM). - 189 s. : fot., rys., 
wykr. ; 24 cm. — (Biblioteka Poznańskich Roczników Medycz- 
nych) 

Bibliogr. s. 71-86. - Sum. 

1. Biegunka - badanie 2. Choroby dziecięce - badanie 3. Hormony - 
zagadnienia 4. Układ trawienny - fizjologia 


616.3:612.3.018]-053.2 Egz. 255 3026/87 
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Leningrad 1985 


'u-B-143 Karta katalogowa wydanictw z 


Ttych Ì ciągłych. 
« am. 1611/DW/ON WZGraf. Z-d 2, zam 


295/82, n. 4 020 000 


s Cicourel Aaron-v. ; s 


hasło B 104995 
Method and Measurement in Sociology Sowia 

. tytuł 
Glencoe 1964 The Free Press of Glencoe 89 


s.VII,247. 


miejsce, rok, wydawca, format, objętość 


uwagi 


nr inw. 


Wzór Kb-i5a CWD, zam. 8902/T1/III 
stal zg nr 3 S-c zam 1530 14755 2.000.000 


1 karton 200 gr 


SKS | /współaut./ 1113128 
Gidvarina Natalija Afanaseyma 


zob 


Napalkov anatolij Viktorović,Cidvarina 
atalija afanas*evna 


Mozg i kibernetika 


Moskva 1963 


CWD — B-15c zam. 882 ZW/P 820 - 20. 4.64 - 540000 - A1 kart. 5 kl. b 180g 
Karta Katalogowa do Kartoteki z jea inig. 


A 


/Tytsokł./ 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnici s 
Pu-B-143 zam, 871-DW-ON-82 DZG zam, | 


wartych i ciągłych. 
1-3-202 3.090.000 karton 
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Technologia wody i ścieków. 


[Wwa] 1974 Wydaw. Szk. i Pedag. 80 s. 329, tabl. 1, 
il. tab. wykr. bibliogr. 
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-twa Oddział w Lublipgag. Studium PE 

ji Rachunku Kosztów ,atywny ch. 


PU-B 143 Karta katalogowa wvdawniety 
t 4 
Zam, 1271/DW/On — Wrak w3 - 1.7v0.0U0 - gapę? i i oR - IE; 13. ğ 


Ciechanowicz Lech /wspózaut./ 
zob, 


211996. 


GUMA. Poradnik inżyniera i technika. Praca zbiorowa. 
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Teoria pola elektromQgnetycznegoe Wyd. Je 
W-wa 1965 Se 250 


zobe 
Zbiór AA 
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CIECHANOWICZ PIOTR 


Zbiór zadań z teorii pola elektromagnetycznego. 


Wyd. 4 popr. 


Poznań 1968 Państw. Wydawn. Naukowe 8" s. 220, 
ilustr., tab., bibliogr. 


1. Pole elektromagnetyczne — iczenia i zadania 


Biblioteka Narodowa 


Instytut Bibliograf. 1982/69 538 


wyrywa 


R 154976 
CIECHANOWICZ PIOTR 


Zbiór zadań z teorii pola aim 


Wyd. 5 popr. 54496 


Poznań 1970 Państw. Wydawn. a; 80 s. 220, 
ilustr., tab., bibliogr. B A545300 
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Dziedzic J/erzy/ 


Podstawy elektrotechniki, 


Gdańsk Druk.;Politechn.Pozn, 8%, 
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Politechnika Gdańska. 
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CIECHANOWICZ PIOTR, DZIEDZIC JERZY 


Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. 


Warszawa 1969 Państw. Wydawn. Naukowe 8° s 
461, ilustr., tab., bibliogr. 
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Allowed partial transitions in the muon 
capture by 28 Si. 


Wrocław 1975 Druk. Uniw .Wroce 89 
8.nlb.2,23, tab, ,wykr., 
bibl. 


Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu 
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Angular Correlations in Muon Capture inclu- 
ding Linear Polarization of the De-Excitation 
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Nuclear Structure Effects on Recoil Polari- 
zation in Muon Capture by 12 C. 


Wrocław 1976 IPUW go 
8.7„,bibliogr., 
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Niektóre problemy rozwoju systemu produkcji 

nośników energii w skali kraju u województwa 

katowickiego. o 

Warszawa 1978 /Powiel./ WDN 8 
8.68,tab.,wykr.,bibliogr.,sum. 

Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemo— 

wych. Prace IBS PAN. 22. 
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Beitrage zur veouuią Osteuropas. Bd,2, 
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Rogoziński F., Ciechanowski J, 
O krzywicy doświadczalnej. IV, Pszenica jako pokarm 
wywołujący krzywicę, 
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Nadb,: Acta Biologiae Experimentalis.,Vol.VII.,1933, 
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Ciechanowski Kazimierz 


Podstawy projektowania architektonicznego, 
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CIECHANOWSKI KONRAD 4 TAA 
Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945. 
Wwa 1972 Wydaw. Min. Obrony Nar. 80 s. 423, il. 
portr. mapy, bibliogr. err. 


Wojskowy Instytut Historyczny Seria: Wojna Wyzwoleńcza 
Narodu Polskiego 


1. Pomorze Gdańskie — historia — 1939-1945 r. 
2. Wojna 1939-1945 r. — historią Polska 
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Instytut Bibliograf. 10842/72 943.8::323.2(438) 
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Gdańsk 1980 Zrzeszenie Kaszubgko-Pomorskie, 
Oddz.Miejski 8 5.110, 
nlb.2,il.,portr, 


wartych i ciągłych. 
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Ciechanowski Stanisław  /Red/ 
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Zagadnienia planowania i realizacji budow 
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Warszawa 1963, 
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CIECHANOWSKI ZYGMUNT 
Pompy tłokowe. 


Kraków 1956 Państw. Wydawn. Nauk. 8° s. 121, 
rys. Maszynopis powiel. 


Politechnika Krakowska. Skrypty dla Szkół Wyższych. 
Zawiera bibliografię. 


1. Pompy — podręcznik 
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Biblioteka Narodowa 
Instytut Bibliograf. 4747/56 
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Ciechanowskie legendy zamkowe / oprac. i zil. Jan K. Korzybski. — 
Wyd 2 poszerz. — Ciechanów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciecha- 
nowskiej, 1995. — 39, [1] s., [2] k. tabl. : faks., fot. (kolor.) ; 21 cm 


Wydaw. finansowane przy udziale Wydziału Kultury Sportu i Tu- 
rystyki Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. 


ISBN 83-905028-0-1 
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Ciechocińska Krystyna /współaut. / 


zob, 


Niewadzi Czesław, Ciechocińska Krystyna 
Organizacja badań prognostycznych w zakresie 
usług. 

Warszawa 1972 
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CIECHOCIŃSKA MARIA 

Młodzi inwalidzi o swojej pracy w spółdzielczości 
inwalidzkiej. 

Warszawa 1966 Zakł. Wydawn. Centr. Roln. Spółdz. 
80 s. 63, tab. 


Zakład Badawczy Związku Spółdzielni Inwalidów. Zesz. 36. 
Zawiera bibliografię. 


1. Inwalidzi — spółdzielczość — praca — Polska 
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Położenie klasy robotniczej w Polsce 1929—1939. 
Studia i materiały. B AAŻO 26 
Warszawa 1965 „Książka i Wiedza” 80 s. 335, tab. 


Gospodarka Polski 1918-1989. 
Arnold S.: Przedmowa. 
Zawiera bibliografię. 
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CIECHOCIŃSKA MARIA 

Próby walki z bezrobociem w Polsce międzywojen- 
nej. í 
Warszawa 1965 Państw. Wydawn. Ekonom. 160 s. 
248, ilustr., tab., mapa 


Zawiera bibliografię. 


1. Bezrobocie — historia — Polka — XX w. 
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CIECHOCIŃSKA MARIA, PREISS ANNA 
Społeczne aspekty uprzemysłowienia w boat O 
Ludowej. AGD9UT 2 
Wwa 1971 Wydawn. Związk. CRZZ 160 s. 238, 
ilustr. i tab. ("IEP. bibliogr. 
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2. Przemysł — socjologia — 
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1. Piechota — pamiętniki — Polska — 1939-1945 r. 
2. Wojna 1939-1945 r. — pamiętniki — Polska 
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Organizacja 
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Cjechociński Włodzimierz 


Zasady ustalania normoobsad i normat ywów 
zatrudnienia 


Katowice 1975 80 s.48,tab.,bibliogr. 


Polskie Towarzystw o za: „Stowarzysze— 
nie Wyższej Użyteczności w Katowicach. 
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Warszawa 1984 
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CIECHOMSKI TADEUSZ ra 
Ewidencja funduszów i wyników działalności. a | 
Wwa 1972 Zakł. Wydaw. CRS 80 s. 74, tab. 


Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Za- 
rząd Kadr i Szkolenia. Materiały Pomocnicze do Nauczania 
Księgowości w Szkołach CRS z. 10 


1. „Samopomoc Chłopska” — finanse — rachunkowość — pod- 
ręcznik 


334.025.5(438-202): 


Biblioteka N d 
tut DIDLIOSTEĆ IY 658.14/.17:657 


Instytut Bibliograf. 6838/72 


aż Ed 224532 
Ciechomski Tadeusz 


Ewidencja funduszów i wyników działalności, 

Wyd.2 popr, i zaktual, 

Warszawa 1974 Zakł,Wydaw,CRS 80 s.72,tab 
tabl.1,bibl. 

Materiały Pomocnicze do Nauczania Księgowo- 

ści w Szkołach CRS, Zesz, 1 o 
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GIECHOMSKI TADEUSZ E O 
Ewidencja obrotu towarowego w skupie, 


Warszawa 1970 Zakład Wydawn. CRS 80 s. 88, 
tab. 


Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Za- 
rząd Kadr i Szkolenia. 

Materiały Pomocnicze do Nauczania £sięgowości w Szko- 
łach CRS. Zesz. 5. 


1. Rachunkowość handlowa 


up — rachunkowość 
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Ciechomski Tadeusz 


Ewidencja obrotu towarowego w skupie, Wyd.2 

popr. i zak$, 

Warszawa 1974  Zakł.Wydaw,CRS 89 s.49,n1b 
2,tab.,bibliogr» 

Materiały Pomocnicze do Nauczania Księgowość 

w Szkołach CRS, Zesze 56 
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wartych i ciąsłych 
Zam. 250/DW/On — Wrak 293 - 1.60. 


<=ixarton 3 kl. 180 g, - ITI.74, 


Ciechomski Tadeusz 


Ewidencja Środków pieniężnych 

Warszawa 1971 Zakł,Wydawn.CRS 808.62, 
nlb.2,tab.,wykr,,bibl, 

Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc 

Chłopska" Zarząd Kadr i Szkolenia. | 

Materiały Pomocnicze do Nauczania Ksilęgo- 

wości w Szkołach CRS, Z.1 
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CIECHOMSKI TADEUSZ 


Ewidencja środków pieniężnych. Wyd. 2 popr. 
i zaktual. 


Wwa 1974 Zakł. Wydaw. CRS 8° s. 68, il. tab. 


Materiały Pomocnicze do Nauczania Księgowości w Szko- 
łach CRS z. 1 


1. „Samopomoc Chłopska” — finanse — rachunkowość — pod- 
ręcznik szkolny 


334.025.5(438-202): 
658.14/.17:336.7:657](075) 
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CIECHOMSKI TADEUSZ 
Ewidencja środków trwałych, inwestycji i kapital- 

nych remontów. 

Wwa 1971 Zakł. Wydawn. CRS 89 s. 74, tab. 


Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 


Zarząd Kadr i Szkolenia. Materiały Pomocnicze do Naucza- 
nia Księgowości w Szkołach CRS z. 9 


Inwestycje — rachunkowość — podręcznik 


1. 
2. „Samopomoc Chłopska” — rachunkowość — podręcznik 
3. Środki trwałe — rachunkowość — podręcznik 


Biblioteka Narodowa 
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Ciechomski Tadeusz 


Finansowanie środków obro towych i remontów 
w spółdzielczości rolniczej "Samopomoc Chło 


-ska", 


Warszawa 1978 Zakład Wydawnictw CZSR 89 
s.74,n1b. 1, tab. „bibliogr, 


wartych i etartych. 
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Ciechomski Tadeusz 


Rachunkowość sklepowa i magazynowa w GS, 
zasady księgowości, Wyd.2 popr.,i a> 
Warszawa 1981 Wydaw,Spół „CZSR 
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Centralny Związek Spózdzielni Rolniczych 
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CIECHOMSKI TADEUSZ 


Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębior- 
stwa handlowego. 


Wwa 1974 Zakł. Wydaw. CRS 80 s. 79, tab. 


Materiały Pomocnicze do Nauczania Księgowości w Szko- 
łach CRS z. 14 


1. Przedsiębiorstwo handlowe — finanse — kontrola — ćwi- 
czenia i zadania 2. Przedsiębiorstwo handlowe — sprawoz- 
dawczość — ćwiczenia i zadania 


658.14/.17:381 + 
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Instytut Bibliogr. 9113/74 


CIECHOMSKI TADEUSZ 
- Zasady księgowości. 
Wwa 1975 Zakł. Wydaw. CRS 8? s. 155, il. tab. 


Rachunkowość Sklepowa i Magazynowa w GS [Gminnych 
Spółdzielniach] cz. 1 


1. Rachunkowość handlowa — podręcznik szkolny 
2. Spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu — rachunkowość — pod- 
ręcznik szkolny 


334.025.5(438-202):657 
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Smoła Fdward, Warnke Edmund | 


Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych, 
Warszawa 1983-  Wydaw.Spółdzielcze 8 
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Warszawa 1984 
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CIECHOMSKI WOJCIECH, 
DĄBROWSKI TADEUSZ 

Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw 
ogrodniczych. Koszty i kalkulacje oraz organizacja 
pracy. Wyd. 3 popr. i uzup. 

Wwa 1974 Dział Wydaw. [Akad. Rol.] 80 s. 144, il. 
tab. bibliogr. Maszynopis powiel. 

Skrypty Akademii Rolniczej w Warszawie 
1. Koszty — rolnictwo — ćwiczenia i zadania 


2. Ogrodnictwo — ekonomika —„ówiczenia i zadania 
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Jabłońska Lilianna 


Ćwiczenia z ekonomiki i wódz? produk- 

cji ogrodniczej. Wyd.3. 

Warszawa 1983 Wydaw.SGGW- AR 
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Skrypty Szkoły Główne 
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Ciechoński Mieczysław 


Analiza statystyczna zaopatrzenia enin matkai 

wo- technicznego. 

Łódź 1974 Powiel, ZMP PTE w Warszawie 4“ 
s.2 nlb.,lI,38,bibliogr. 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzysze- 
nie Wyższej Użyteczności, Dyrekcja Szkol, ikone 
w Łodzi.Kurs Zaoczny.Ś styka i Analiza 

Działalności Przed- ieębiorstw Budowla- 
no—Montażowych. 
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bibl. 


Biblioteka Dyrektora. 
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Szubieniczne wzgórze. /Powieść/, 
Warszawa 1965 "Pax" 16° s.111 
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E. Ilmurzyńskiego. 
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„Au sto phares 
E eon HB 5 a E a N 


Nzór Kb. 15b (7 PS) CWD W-wa Bielańska 18. Z: 


2128/0 — Wroc. 1236. 4.7.53. 1.000.000. Kart, 180g ` 


tof "* /współaut./ 


Cie |pa-Znamirowsti KrzyszEQ) f 98140- 
—| ot P-a 


Zob. 


Ekonomika 
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 


przemysłowego.Wateriały do ćwiczeń, 
Lublin 1978 


Pu-B-143 Karta katalogowa WA zwartych i ciągłych. 
: W.Z. . Z-d 2 = zam. 756/79 - 1.800.000 =- 746120 


Zam. nr 1093/DW/On 


> 


Ekonomika 
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa prze- 


gie fi 
Lublin 1902 


zwartych i ciągłych. 
- 3.620000 - Karton 3 kl. 180 g. - VI.76. 


pu-B-143 Karta katalogowa wydawnic 
Zam. nr 566/DW/On w.Z.Graf. Z-2 


1908553 


CIEKANOWSKI BRONISŁAW BCO | 
Poradnik ślusarza narzędziowego wzorcarza. 


Wwa 1973 Wydaw. Nauk.-Tech. 160 s. 700, il. tab. 
bibliogr. 


1. Pomiary — narzędzia i maszyny 2. Ślusarstwo 3. Tole- 
rancje i pasowania 
| 
| 


Biblioteka Narodowa 
Instytut Bibliograf, 3583/73 683.3:621.753:621.9 


nam 24 


Ciekanowski Bronisław 
Poradnik ślusarza narzędziowego wzorcarza. 


za lawa 1974 _ WydawiWagki Raki „169 
Warszawa 1 „ Nauk, fee 
8.700,ile tabe „bibl, 


j n n 
zq 212046 


CWD B 143 (dawny B 15 c) Karta wa wydawnictw zwartych i ciągłych. 
- Karton 5 kl. 180 g, - X.71. 


Zam, 1474/Dw/On — Wrak 965 - 1.750. 


p 


Ciekanowski Bronisław 


Poradnik ślusarza narzędziowego wzorcarza, Wyd.2 
uzup.i uaktual. 


Warszawa 1982 Wydaw=a Nauk,-Techn, 87 
s.596,nlb,2,il1,,tab,,bibliogr., 
+ k,1 luź, 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawi 
Zam. nr 630/DW/On. 


wartych i ciągłych. 
raf. Z-d 2, zam. 378/79, 2.965.000, 74X120 


po 416565 


CIEKANOWSKI Bronisław 
Poradnik ślusarza narzędziowego wzorcarza / Bronisław Ciek. 
nowski. - Wyd. 3 uzup. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictw 
Naukowo-Techniczne, 1989 (Pozn. : PZGMK). - 581, [3] s.. 
fot., rys. ; 21 cm 

Bibliogr. s. 569, - Indeks 

ISBN 83-204-1010-X : zł 2500 

1. Przyrządy pomiarowe 2. Ślusarstwo 3. Tolerancje i pasowania 


683.3:621.753:621.9 Egz. 20000 * 2806/89 


EP 


OAOE M 


Ciekawi ludzie,wydarzenia i miejsca w ZSRR. 
Wybór tekstów i oprac.Cezary Leżeński,Aut.R. 
Armiejew /i in./.Tłum,/z ros./ i adaptacja 
Tatiana Koziej, 

Warszawa 1976  "Epoka” 80 s.266,2 nlb,,il. 


Ciekawi 


Biblioteka Kuriera Polskiego. T.1. 


PU-B 143 Karta katalogowa wydawniecd wartych i ciągłych 


Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


__| Grinsberes 0 C 24165 i 


Cielava V 


Lielbritanijas valststiesibu pamatiwAr,Po 

Stučkas EVU Izdevniecibas padomes 1979 ge 

25.maija lemumu apstiprintas par macibu lidz 

ekli Juridiskas fakultates studentiem, 

Riga 1979 P.Stučkas Latvijas Valsts Univ,8 
S.24 


Latvijas PSR Augstakas und Videjas Specialas 
Izglitikas Ministrii in./» 


Pu-B-113 Karta katalogowa wvd 'rtych i ciąg!tych. 
Zam nr 566/DW/On w.Z.Gra 3.020000 - Karton 3 Kl. 180 g, - VI.%6. 


awnic 
f. Z-2 


A 
A HEN |N -2008F 


p 
CIEKLINSKI PIOTR, 6 8. A 


Potróny z Plauta Piotra Ciekliliskiero 1597. 


Wydał Jan Czubek. 


Kraków 1891.W drukarni C.K. Uniwersytetu Japiel- 
lońskiego 1l6's.2 nlb.151. 


wydawnictwa Akademii Umiejętności w Krakowie. 
Biblioteka Pisarzów Ps kich. 


CWD - B-15c — zam. 2751/S/ŁŻ/P 


1603 — Łak — 13.6.56 — 500.000 — Karton k3 180 g 


| Poj 2 216344 3 


CIEKLIŃSKI ZBIGNIEW : e >P 
Budownictwo drewniane. 
[Łódź] 1973 8° s. 39, il. mapa, bibliogr. 
Zabytki Województwa Łódzkiego. 


1. Budownictwo drewniane — zabytki — OŚ 
2. Łódź, okręg — budownictwo — zabytk 


Biklioteka Narodow 
Instytut Bibliogr. 5182/74 72(438)(084.1) 


GUS daw oaaŻajić TWE” a iniEGa SE ABK 2 o ac kÓ wać kóz GG ŚR Pa 


e] | 186479 
> a waw 


Chłopi zwiedzają zabytki sztuki, Ze 
spostrzeżeń przewodnika, 


Iwów 1939 Spółd z, Wydawn. "Wieś" 
8 a, 8 


Odbitka z miesięcznika "Wieś i Państwo", 
nr 4, 1939 Lr. 


B 143 Karta katalogowa wydawjią tw zwartych i ciągłych. 


PU 
Zam. 513/Dw/On — Wrak 423 - 2.713 - Karton 5 Kl. 180 g,- V.72. 


_| cdekliński Zpigniew 149040 


Matejko a Żydzi, 


Lwów 1939 Druk.Tow,"Biblioteka Religijna" 
8 s,16 


Przedruk z"Gazety Kościelnej", 


CWD B 143 (dawny B 15 c) Karta 
Zam, 1474/Dw/jOn — Wrak 965 - 1.75( 


alogowa wydawnictw zwartych i ciągłych. 
6 - Karton 5 kl. 186 g, - X.71. 


= zbigniew 13640 


Wrażenia z wystawy "Sztuka na Słowac- 
czyźnie", 


Twów 1937 Ba 1%, 


Odbitka z Ruchu Słowiańskiego 1937, nr 11312. 
/Tyt. także w je słow.,/. 


PU B 143 Karta kaialogowa wydayjjictw zwartych i ciągłych. 
Zam. 513/Dw/On — Wrak 423 - 2.7100 - Karton 5 Kl. 180 g,- V.72. 


h37046 


CIEKLIŃSKI ZBIGNIEW A UTULS 
Zabytki ziemi wieluńskiej. 
Łódź 1963 Państw. Wydawn. Nauk. 160 s. 52, 
ilustr., pl. 


Łódzkie Towarzystwo Naukowe. 
Szlakami nauki 3. 


1. Wieluń, okręg — budownictwo — zabytki 


Biblioteka Narodow sh 
Instytut Bibliograf. î 4201/63 72(438) 


A gy + 
A / 
Ea UC 4 00 4 *' 
CIEKLIŃSKI ZBIGNIEW, JANUSZKIEWICZ JAN 
Uniejów. 
Łódź 1970 Wydawn. Łódzkie 160 podł. s. 20, tabl. 8, 
ilustr., mapy 


1. Uniejów, okręg — przewodnik 


Biblioteka Narodowa 


Instytut Bibliograf. 7912/70 908(438) (084.1) 


EN enit Jerzy, 
Suseł Mieczysław 


" 307962 


Grafika inżynierska, o 
Wrocław 1980  Wydaw.,Polit., Wrocł, 8 


s.235,i1.,wykr.,bibliogr, 
Politechnika Wrocławska, Skrypty» 


w zwartych i ciągłych. 
579 - 3.620.000 - Karton 3 kl. 180 g, - VI.76. 


Pu-B-113 Karta katalogowa wydawr 
Zam. nr 566/DW/On w.Z.Graf. Z 


9 49g -~ 
| Ciekot Jerzy, E 8G J 
Suseł Mieczysław | 


Konstrukcje mechaniczne, o 

Wrocław 1980 Wydaw, PW 8 a191; 
nlb. 1 ile Ą tabe „wykr. R 
bibliogr. 

Politechnika Wrocławska. Skrypty. 


wartych i e'ągłych. 


Pu-B-113 Karta katalogowa wydawnictw A Z 
6/DW 3.620 000 - Karton 3 kl. 180 g, - VI.7€. 


Zam. nr 566/DW/On w Z.Gral. Z-2 57 


| o 445676 


kot Jerzy 
eł Mieczysław 
t 


b rukcje mechańiczne / Jerzy Ciekot, 
«leczysław Suseł, =- llyd, 2 
urocław : Politechńika Wrocławska, 1991, = 
191, [1]s, : rys., wykr. ; 24 om 
Wydaw. dydaktyczne do przedmiotu Konstruk- 
cje mechaniczne dla Wydz, elektrycznego na 
studium podstawowym, sem, III, na studium 
zaocznych sem. III ` 
Bibliogr» 


zwartych i ciągłych 
B-ce, z. 1175, n. 3 430 000 


Pu-B 143 Karta katalogowa wydawni 
Zam. nr 4932 WA Olsztyn. „Poligrafika? 


160299 - 
CIEKOT SZCZEPAN © 


Wspomnienia 1885-1964. Wstęp: Józef Chałasiński. 
Oprac. Hanna Ciekotowa. 

[Wwa] 1970 Lud. Spółdz. Wydawn. 80 s. 324, 
tabl. 17, ilustr. portr. bibliogr. 


1. Chłopi — pamiętniki — Polsk XX w. 


Biblioteka Narodowa 


Instytut Bibliograf. 470/71 943.8:323.325(438):92 


Z Z ee e e OOO. Z WZW 


FT = są 
Ciekotowa Hanna /oprac,/ i 1 60 29 9 = 


zobę 
CIEKOT SZCZEPAN 
Wspomnienia 1885-1964. Wstęp: Józef Chałasiński. 
Oprac. Hanna Ciekotowa. 


[Wwa] 1970 Lud. Spółdz. Wydawn. 80 s. 324, 
tabl. 17, ilustr. portr. bibliogr. 


1. Chłopi — pamiętniki — Polską = XX w. 


Biblioteka Narodowa 


Instytut Bibliograf. 470/71 943.8:323.325(438):92 


Saee aaa A 


E Ex | 405604 


Ciekot=Okolska Anna /współaut, / 


zobo 
Postępy 
Postępy gerontologii, 
Warszawa 1988 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw wartych i ciągłych. 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON wzZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


Karta katal. (z liniat.) 
CWD - B-15b - Zam. 289/ZW/P 


113 - 1.300.000 - Karton 5 Kl. 180 g, 61x86 - 28. 2. 61 


B. aLL 


EEE A E AAE A 
Ciel..at. Eafer_ ou. description du lobe. céleste. 
! atabe qai est kehsecvé. au Musée Mathématique 

Roxal..de. Dresde <erlatin eken alemand suivie 
dun supplóment des commentaires. surla Divine Com- 
diede. Dante. Alighieri <-en-frangais> par Charles. Ushiee 
Dresde ek el aie Aneh B 6: Teubner 89... | 
[]-Globus coelestis- Arabicus....3.VWZ4. 00.00 | 
'e].Achie c. Cacl. H..-Supplemoz „de5..comm.entairea s - -52nlb,27nlb 


Cie| et Enfer 


EQ 321365 
Cielątkowski Janusz 


Wprowadzenie do elektronicznej techniki obli 
-czeniowej i programowania w języku Fortran, 
Skrypt przeznaczony jest do wykładów i ćwi- 
czeń laboratoryjnych z przedmiotu Elektro- 
niczna Technika Obliczeniowa /lub Podstawy 
Informatyki/,prowadzonego na wyszystkich wy- 
działach Politechniki, o 
Gdańsk 1981 Wydaw,Politechn,Gdańskiej 8 
s,223, „4,11.,tab.,wykr., 
biblio, 
- Politechnika Gdańska 


Zam. nr 566/DW/On W.Z.Graf. Z-2 5] 


*wartych i ciągtych. f 
- 3.620 000 - Karton 3 kl. 180 g, - VI.76 


a 581620 
4 Cielątkowski Janusz 


Wprowadzenie do elektronicznej techniki o 
liczeniowej i programowania w języku FORTRAN 
: skrypt przeznaczony do wykładów i ćwiczeń 
laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna 
Technika Obliczeniowa lub Wprowadzenie do 
programowania maszyn cyfrowych, prowadzonego 
na wszystkich wydziałach Politechniki / Jam 
nusz Cielątkowski, =- Wyd, 2 zm, i rozsz, 
Gdańsk : Wydaw, PG 84, — 259 s., [7] ko 
24 em 


tabl, Tat; s WyKkTre ; 4 i 
„© hai Gdańskiej | 


(Wydawnictwo Poli- 
i ADA Karti bt bunei „m Łza 2, zam. 649/82, n. 2 0£0 000 | 


Pu-B-143 zam. nr 446/D 


p [154449 ` 


Cielecki Mieczysław  /red,/ 


Zob, 


Krajowa 


Krajowa narada Aktywu finansowego ... 


Warszawa 1959 


CWD B-143 (dawny B-l5c). Karta ka 


gowa wydawnictw zwartych i ciągłych. 
Zam. 1350-D0W-On. ZGGdy-3218. 17.9.69 


90.000. 


EQ 402931 


Cielecki Tadeusz /red./ 


N 


ob. 
zagrożenie 
Zagrożenie młodzieży patologiami st 


nymi w Polsce. 
Opole 1987 


Y 


ołecz= 


¿wartych 1 ciągłych. 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnicu 
WZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


Pu-B-143 zam. ni 466/DW/ON 


3418458 


Cielecki Tadeusz 
Skuteczność regocjalizacyjna zakładów 
wychowawczych / *adeusz Cielecki ; Instytut 
Sląski. Instytut Naukowo adawczy w Opolu 
Opole : IŠ, 1985, — 163, [1] 8. : rys., 
wykr. $ 24 em 


Pu-B-14? Karta katalogowa wydawnictw wartych i ciągłych. 
Pu-B-143 zam. nr 465/DW/ON WZGraźf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


| Cielecki Tadeusz E Ji 35 4 h 


Skuteczność resocjalizacyjna zakładów 
wychowawczych / Tadeusz Cielecki 
Opole : Wydaw, I5, 1985, - 163, [1]s. 
: wykr, 5 24 cm 
U góry ke yt., instytucja sprawcza: Insty= 
tut 5ląski, Instytut Naukowo-Badawczy w Opo- 


lu 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnieti 
Pu-B-143 zam. nr 446,/DW/ON 


wartych i ciąsłych. 
WzZGraf. Z-d 2, zam. 640/82, n. 2 010 000 


| EOJ 347524 
o1Tlnte omies Krzysztof /oprac./ | 


zob, 


Informator 
Informator dla kandydatów na studia w Akademi 
Górniczo-Hutniczej im.5.Staszica w Krakowie, 


Kraków 1982 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawni 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON 


zwartych i ciągłych. 
WzZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 040 000 


.-- fa 


Cielenkiewicz Ś kam sław. c 12532 25 


To b. 
MATERIAŁY pokonferencyjne z jubileuszowej sesji E O 
naukowej: Naukowa organizacja pracy w służbie czło- 
wieka, kwiecień 1968 rok. Kom. red. Stanisław Cie- 


lenkiewicz {i in.|. 6134236 4 


Lublin 1969 Zarząd Gł. i Oddz. TNOiK 80 s. 139, 


ilustr., portr., tab. A 154350 


TNOiK [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa]. 


1. Praca — organizacja 
2. Prakseologia 


Biblioteka Narodowa 


Instytut Bibliograf. 2864/70 65.01(061.3) 


Ze a» FTA 
| _| 132030 
Cielenkiewicz Stanisław/red./ 
zob. 
Organizacja 


Organizacja zarządzania a biurokrac ja dB 
rokraty zm, 


Lublin 1969 


CWD B-143 (dawny B-15c). Karta « <żowa wydawnictw zwartych i ciągłych. 


pg'91062 


CIELESZ Piotr 
me maleńka Europa / Piotr Cielesz. - Bydgoszcz : „Pomo- 


», 1987 (Tor. : KMK). - 59, [1] s. ; 17 cm 
SBN 83-7003-061-0 : zł 100 

JI. Poezja polska - 20 w. 

884-1 Egz. 1840 2907/87 


TZ 


i > "0 EO" 'j423824 


Gielesz Piotr 


Rozbite flaszka osobowości / Piotr Cielesz» 
Ne dnie worka /. Alicja Niedźwiecka, Uczeń 
Schwarzeneggera /. Ewa owiderska, W cyk JU A 
 podróżnej walizki" =- And drzej Mrawicz / [roz= 
mawiał Stefan Kos] 


W, 
varszawa 


zawa s Krejowa Agencja Wydawnicza, 
1988, =- 142, [2l:s, ; 17 cm 

(Ekspres Reporterów) 
2 „Tyte okł, 3. Odwykst bi rzynie. zatruł 
wieś. Kiedy syn zabi; 


ruta 
ISBN 83-03-02421 


rt cn 1. ciągłych. 
di z. od E 890. D00) karton 10.59 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydaw 
W.A Olsztyn, Zi ad E OZG 


EQ 1406404 


Cieliński Tadeusz 


BHP [Bezpieczeństwo i higiena pracy] w go- 
spodarstwie wiejskim : materiał dla kierowni- 
czek ośrodków "Nowoczesna Gospodyni" / Tade- 
ugz Cieliński. - [%yd. 3 właśc, 4] 

"Warszawa + Wydaw. Spółdzielcze, 1988, — 

26, [2] s. ; 21 cm 

Wyd. poprz. pt, : BHP [bezpieczeństwo i hi- 
hiena pracy] w wiejskim gospodarstwie domo- 
Wym, - Na Se 4 okł, bżędny ISBN 

Bibliogr» 

ISBN 83- 209-0593- 1 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictwjjkwartych i ciągłych. 
Pu-B-143 zam. nr 446/DW/ON WzZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 


; p] 132482 
Cieliński Tadeusz | 


Bhp w wiejskim gospodarstwie domowym 


Warszawa 1968 Zakł.Wydawn. CRS 8° se44; 
bibliogr» 


Biuro Samorządu i Organizacji CRS 


' Materiał Szkoleniowy dla Kierowniczek Uśrod” 
ków "Nowoczesna Gospodyni" 


CWD B 15 c Zam. 5€1/DW/On 


y 16 - 8:0.000 - Karton 5 Kl. 180 g, - 5.6.68. 
Karta Katalogowa do Kartoteki z jedną ą ; 


2935 
CIELIŃSKI TADEUSZ > p 
Bhp w wiejskim gospodarstwie domowym. Wyd. 2. 3 
Wwa 1971 Zakł. Wydawn. CRS 8° s. 34, bibliogr. 
Biuro Samorządu i Organizacji CRS 


1 


koleniowy dla Kierowniczek Ośrod— 


Materiał Sz 
czesna Gospodyni" » 


ków "Nowo 


1. Gospodarstwo domowe - 
poradnik 


2. Rolnictwo — bezpieczeństwo i 


bezpieczeństwo i higiena pracy < 


higiena pracy poradnik 


Biblioteka Narodowa 
Instytut Bibliograf. 10097/71 


83 -+ 64(-202):331.82 


f EO 254773 
Cieliński: mns i | EO 454303 


BHP/bezpieczeństwo i higiena pracy/ w wiej- 

Skim gospodarstwie domowym.Materiał szkole- 

niowy dla kierowniczek ośrodków "Nowoczesna 

Gospodyni". Wyd,je 

Warszawa 1976 Zakł .Wydaw,CZSR 8° 
s.351,nlb.1,bibl. 


Biuro Samorządu i Organizacji CZSR. 


artych i ciągłych. 


UMCS. zam 


A e - Ti c "=" PPEZA 


Cieliszak  Jdnina Ewspołaut) 688054 


Mczyć się bawić z zuchami. 
Wafszawa” 4962 


CWD B-15b zam. 1317/ZW/P kzg 1 zam. 21 6 60 1.000.000 Karta katal. (z liniat.) 


ke a ZU zdoła” 


| Gdlwsak dania [aut]. Q95704 


gasio i 20b 1 sygnatura 


| ER PA EEN PASE PORE nr p E EE 


Ue LET. SE 


uwagi: 


CWD B-15a zam. 1102 ZW/P — KZG 1 . 823 14 5 63 2.025000 Al karton 189 g 


U'I SEJMZĄ ABT 


= oprac. tin] 


KI 56. 3.500.000, 7,5X12,5 cm, karton 7 kl. 160 g 


383903. 


Cieloch Leszek 
Pyka Henryk 


Informator dla kandydatów na I rok studiów 
stacjonarnych / [oprac. Leszek Cieloch, Hen- 
ryk Pyka] 

Wrocław + Uniwersytet Wrocławski im. Bole- 
sława Bieruta. Dział Nauczania, 1975. — 29, 
[1] s. ; 24 cm 


Pu-B-143 Karta katalogowa wydawnictw 
Pu-B-143 zam. nr 466/D0W/ON 


wartych i ciągłych. 
WzZGraf. Z-d 2, zam. 649/82, n. 2 010 000 l 


EQ238871 


E Marczak Józef, 


Cieloch Władysław 


Młodzież robotnicza w nowych zakładach» 

Opracowali eee 

Łódź 1974 /Powiel./ PSP 40 s.nlb.,3,18, 
b 


tabe 
Ośrodek Badawczy Zarządu Głównego Związku 
Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienni- 
czego,Odzieżowego i Skórzanego 


PU-B 143 Karta katalogowa wydawnic3 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


M artych i ciągłych. 


| Marczak Józef, B © 206817 


" . Cieloch Władysław 


Warunki pracy i życia włókniarek - jedynych 
żywicielek rodzin. Opracowali eee 


Łódź 1974 /Powiel./ PSP 40 s.nlb.3,26, 
tabe 
Ośrodek Badawczy Zarządu Głównego Związku Za 


wodowego Pracowników Przemysłu Włókiennicze- 
go, Odzieżowego i Skórzanego 


PU-B 143 Karta katalogowa wydawnicN 


rtych i ciągłych. 
Druk. UMCS, zam. 125/75, n. 2000 


014919 


1tor/ | 
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Cieloch Władysław fuspółaut Mo 


zob, 


Marczak Józef, Cieloch Władysław, Polanowski Leon 


Z badań nad budżetami domowymi i warunkami socjalno- 
-bytowymi +-osobowych rodzin łódzkich włókniarzy, 


Łódź 1967. 


CWD B 15 c Zam. 561/DW/On « 446 - 850.000 - Karton 5 Kl. 180 g, - 5.6.68. 
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Marczak Józef,Cieloch Władysław,Polanowski 
Leon 

Z badań nad budżetami domowymi i warunkami 
socjalno-bytowymi 4-osobowych rodzin łódzkie 
włókniarzy ° 


Łódź 1969 


CWD B 143 (dawny B 15c) Karta kataljjowa wydawnictw zwartych i ciągłych. 
Zam, 1474/Dw/On — Wrak 965 - 1.750.000 $ Karton 5 kl. 180 g,- X.71. 
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Marczak Józef, Cieloch Władysław; 
Czechowicz Tadeusz 

Z badań nad udziałem młodzieży w,ruchu 
racjonalizatorskim i wynalazczyme 


Łódz 1969 


bwa wydawnictw zwartych i ciągłych. 
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CWD B-143 (dawny B-15c). Karta 
Zam. 1350-D0W-On. ZGGdy-3218. 17.9.0 
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Marczak Józef, Głowacki Kazimierz „,Cieloch Władysław 


Z zagadnień szkolenia wewnątrzzakładowego w przemyś— 
le lekkim , 


Łódź 1967 . i 
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